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Cimate  Observation: 

Climate  Report  Definitions 

Data  for  Maximum  and  Minimum  Temperature,  Precipitation 
in  the  form  of  Rain  or  Snow  and  depth  of  Snow  On  Ground 
is  recorded  every  24  hours. 

Dally  Maximum  Temperature: 

The  highest  temperature  recorded 
within  a 24  hour  pehod  ( in  degrees  Ceicius). 

Daily  Minimum  Temperature: 

The  lowest  temperature  recorded 

within  a 24  hour  period  ( in  degrees  Ceicius). 

Rain: 

Total  24  hour  rainfall  recorded  in  millimeters. 

Snow: 

Total  24  hour  snowfall  recorded  in  centimeters. 

Snow  On  Ground: 

Depth  of  snow  on  ground  recorded  in  centimeters. 

Daily  Total  Precipitation: 

Sum  of  total  rainfall  and  total  snowfall  within  a 24  hour  period. 

Water  Equivalent  of  Snow: 

For  this  Report , one  centimeter  of  snow  is  equal  to 
one  millimeter  of  rain. 

Daily  Normal  Maximum 
Temperature: 

Average  Max.  Temp,  for  a given  date,  calculated  from  all 
available  readings  for  this  particular  date. 

Daily  Normal  Minimum 
Temperature: 

Average  Min.  Temp,  for  a given  date,  calculated  from  all 
available  readings  for  this  particular  date. 

Daily  Normal  Snow  On  Ground: 

Average  depth  of  snow  on  ground  for  a given  date,  calculated 
from  all  available  readings  for  this  particular  date. 

Monthly  Climate  Report: 

Monthly  Climate  Report 

Summary  of  climate  data  for  a particular  month  indicated  on  the  report. 

Monthly  Mean: 

Average  values  of  Actual  and  Normal  Max.  Temp,  Actual  and 
Normal  Min.  Temp,  and  Actual  and  Normal  Snow  On  Ground 
for  the  month  indicated  on  the  report. 

Total  Monthly  Precipitation: 

Sum  of  all  Daily  Total  Precipitation  readings  collected 
for  the  month  indicated  on  the  report. 

Normal  Monthly  Precipitation: 

Average  Total  Precipitation  for  a given  month,  calculated 
from  all  available  data  for  this  particular  month. 

Monthly  Highest  Max.  Temp.: 

Highest  temperature  recorded  during  the  given  month. 

Monthly  Lowest  Min.  Temp.: 
Monthly  Climate  Report 
Graph: 

Lowest  temperature  recorded  during  the  given  month. 

Upon  request,  data  for  Daily  Max.  Temp,  Daily  Min.  Temp, 
Daily  Total  Precipitation  (Rain  + Snow)  and  Snow  On  Ground, 
can  be  plotted  for  a single  month. 
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Annual  Summary 


Annua!  Summary: 

Summary  of  climate  data  for  a particular  year  indicated 
on  the  report,  providing  all  12  Monthly  Reports  for  that  year 
were  available. 

Annual  Summary  is  part  of  a December  Report. 

Annual  Mean: 

Average  values  of  Actual  Max.  Temp.,  Normal  Max.  Temp., 
Actual  Min.  Temp.,  Normal  Min.  Temp.,  Actual  Snow  On  Ground, 
and  Normal  Snow  On  Ground,  for  the  year  indicted  on  the  report. 

Annua!  Total  Precipitation: 

Sum  of  all  Daily  Total  Precipitation  readings  collected 
for  the  year  indicated  on  the  report. 

Normal  Annual  Precipitation: 

Sum  of  all  Normal  Monthly  Precipitation  values  for  the  station. 

Annual  Highest  Max.  Temp.: 

The  highest  temperature  recorded  during  the  year 
indicated  on  the  report. 

Annual  Lowest  Min.  Temp.: 

The  lowest  temperature  recorded  during  the  year 
indicated  on  the  report. 

Annual  Mean  Temperature: 

Average  value  of  all  Daily  Max.  Temp,  and  all  Daily  Min.  Temp, 
readings  for  the  year  indicated  on  the  report. 

Norma!  Annual  Mean 
Temperature: 

Average  value  of  all  Normal  Daily  Max.  Temp,  and  all  Normal 
Daily  Min.  Temp,  readings  for  the  station. 

Comparing  Annual  Mean  Temp,  with  the  Normal  Mean  Temp, 
indicates  if  the  climate  of  the  station  for  a given  year  is  warmer 
or  cooler  than  normal. 

Weekly  Average  Temperatures 
Graph: 

Summer  Report 

Data  for  weekly  average  Max.  Temp,  and  weekly  average  Min.  Temp, 
is  plotted  against  respective  Nornals. 

Upon  request,  data  for  weekly  highest  Max.  Temp,  and  weekly 
lowest  Min.  Temp,  can  be  plotted  against  respective  Normals. 

Daily  Precipitation  and  Snow 
On  Ground  Graph: 

Data  for  Total  Daily  Precipitation  (Rain  + Snow),  Snow  On  Ground, 
and  Normal  Snow  On  Ground  is  shown. 

Actual  Mean  Summer  Max.  T.: 

Average  value  of  all  Daily  Max.  Temp,  readings  for  the  summer 
indicated  on  the  report. 

Normal  Mean  Summer  Max.  T.: 

Average  value  of  all  summer's  Daily  Normal  Max.  Temp.  data. 

Actual  Mean  Summer  Min.  T.: 

Average  value  of  all  Daily  Min.  Temp,  reading’s  for  the  summer 
indicated  on  the  report. 

Normal  Mean  Summer  Min.  T.: 

Average  value  of  all  summer's  Daily  Normal  Min.  Temp.  data. 
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Summer  Mean  Temperature: 

Average  value  of  all  Daily  Max.  Temp,  and  all  Daily  Min.  Temp, 
readings  for  the  summer  indicated  on  the  report. 

Summer  Normal  Mean  Temp.: 

Average  value  of  summer's  all  Daily  Normal  Max.  Temp,  and 
all  Daily  Normal  Min.  Temp. 

Winter  Report 

Weekly  Average  Temperatures 
Graph: 

Data  for  weekly  average  Max.  Temp,  and  weekly  average  Min.  Temp, 
is  plotted  against  respective  Normals. 

Upon  request,  data  for  weekly  highest  Max.  Temp,  and  weekly 
lowest  Min.  Temp,  can  be  plotted  against  respective  Normals. 

Daily  Precipitation  and  Snow 
On  Ground  Graph: 

Data  for  Total  Daily  Precipitation  (Rain  + Snow),  Snow  On  Ground, 
and  Normal  Snow  On  Ground  is  plotted. 

Actual  Mean  Winter  Max.  T.: 

Average  value  of  all  Daily  Max.  Temp,  for  the  winter 
indicated  on  the  report. 

Normal  Mean  Winter  Max.  T.: 

Average  value  of  all  winter's  Daily  Normal  Max.  Temp,  readings. 

Actual  Mean  Winter  Min.  T.: 

Average  value  of  all  Daily  Min.  Temp,  for  the  winter 
indicated  on  the  report. 

Normal  Mean  Winter  Min.  T.: 

Average  value  of  all  winter's  Daily  Normal  Min.  Temp,  readings. 

Winter  Mean  Temperature: 

Average  value  of  all  Daily  Max.  Temp,  and  all  Daily  Min.  Temp, 
readings  for  the  winter  indicated  on  the  report 

Winter  Normal  Mean  Temp.; 

Average  value  of  all  winter's  Daily  Normal  Max.  Temp,  and 
all  winter's  Daily  Normal  Min.  Temp,  readings. 

Historical  Data  Graphs 

Historical  Annual  Mean  Temp.: 

Annual  Mean  Temp,  for  each  year  on  record  is  plotted  against 
Normal  Annual  Mean  Temp,  for  the  Station. 

Historical  Annual  Precipitation: 

Annual  Total  Precipitation  for  each  year  on  record  is  plotted 
against  Normal  Annual  Precipitation  for  the  Station. 

Historical  Winter  Mean  Temp.: 

Winter  Mean  Temp,  for  each  winter  on  record  is  plotted  against 
Normal  Winter  Mean  Temp,  for  the  Station. 

Historical  Winter  Precipitation: 

Winter  Total  Precipitation  for  each  winter  on  record  is  plotted 
against  Normal  Winter  Precipitation  for  the  Station. 

Historical  Summer  Mean  Temp.; 

Summer  Mean  Temp,  for  each  summer  on  record  is  plotted 
against  Normal  Summer  Temp,  for  the  Station. 

Historical  Summer  Precipitation: 

Summer  Total  Precipitation  for  each  summer  on  record  is  plotted 
against  Normal  Summer  Precipitation  for  the  Station. 
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I Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

[ Climate  Report 

I STATION:  Grovedale  December  1999 


Location:  Lat: 

55.02 

Long:  - 

118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

22  1 

Day 

Actual  Normal  Actual 
Max  Max  Min 

Temp  C Temp  C Temp  C 

Normal 

Min 

Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

6.5 

-4.3 

-15.0 

-16.0 

-4.3 

-10.2 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

16.7 

02 

-3.0 

-4.9 

-14.0 

-17.5 

-8.5 

-11.2 

0.00 

1.00 

1.0 

4.0 

17.7 

03 

0.0 

-6.6 

-14.0 

-17.4 

-7.0 

-12.0 

0.00 

1.00 

1.0 

5.0 

18.6 

04 

2.5 

-4.4 

-14.0 

-17.5 

-5.8 

-11.0 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

19.7 

05 

8.0 

-3.9 

-1.0 

-16.1 

3.5 

-10.0 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

19.6 

06 

5.0 

-4.0 

-12.0 

-17.1 

-3.5 

-10.6 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

19.8 

07 

1.0 

-5.5 

-10.0 

-18.6 

-4.5 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

19.9 

08 

2.0 

-5.8 

-23.0 

-18.4 

-10.5 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

21.1 

09 

0.0 

-5.9 

-21.0 

-18.1 

-10.5 

-12.0 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

23.4 

10 

4.0 

-6.0 

-14.0 

-17.6 

-5.0 

-11.8 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

23.9 

11 

4.0 

-3.7 

-8.0 

-16.7 

-2.0 

-10.2 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

24.2 

12 

4.0 

-4.4 

-7.0 

-15.8 

-1.5 

-10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

24.1 

13 

0.0 

-3.7 

-16.0 

-16.9 

-8.0 

-10.3 

0.00 

2.00 

2.0 

4.0 

24.9 

14 

-14.0 

-4.4 

-25.0 

-15.4 

-19.5 

-9.9 

0.00 

1.00 

1.0 

5.0 

25.0 

15 

-16.0 

-4.2 

-25.0 

-16.4 

-20.5 

-10.3 

0.00 

4.00 

4.0 

9.0 

25.0 

16 

8.0 

-3.3 

-21.0 

-17.3 

-6.5 

-10.3 

0.00 

7.00 

7.0 

16.0 

25.1 

17 

5.0 

-5.0 

-9.0 

-17.9 

-2.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

26.2 

18 

-5.0 

-6.0 

-21.0 

-18.4 

-13.0 

-12.2 

0.00 

2.00 

2.0 

16.0 

27.4 

19 

-11.0 

-5.4 

-23.0 

-17.5 

-17.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

27.0 

20 

5.5 

-4.5 

-20.0 

-17.3 

-7.3 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

27.2 

21 

7.0 

-6.2 

-5.0 

-16.8 

1.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

27.5 

22 

9.0 

-5.4 

-2.0 

-17.0 

3.5 

-11.2 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

28.0 

23 

11.0 

-5.6 

-7.0 

-18.0 

2.0 

-11.8 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

28.2 

24 

8.0 

-5.4 

-10.0 

-17.5 

-1.0 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

28.4 

25 

12.0 

-3.6 

-5.0 

-14.5 

3.5 

-9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

28.4 

26 

15.0 

-4.1 

-4.0 

-15.1 

5.5 

-9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

29.0 

27 

13.0 

-5.9 

-4.0 

-18.6 

4.5 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

30.0 

28 

15.0 

-9.0 

4.0 

-19.0 

9.5 

-14.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0 

30.5 

29 

12.0 

-7.4 

3.0 

-19.0 

7.5 

-13.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

30.6 

30 

5.0 

-5.9 

-9.0 

-19.2 

-2.0 

-12.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

31.4 

31 

1.0 

-7.8 

-12.0 

-20.7 

-5.5 

-14.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

32.5 

Mean:  3.7  -5.2  -11.7  -17.4fi  -4.0 

-11.3  ..liiiiii-..6.2 

25.2  i 

i Highest  Max  Temp:  15.0  °C 
Lowest  Min  Temp:  -25.0  °C 

Total:  0.0  18.0  18.0 

Normal  Precipitation  for  the  Month:  32.0 

Mean  Temp  for  the  Month:| 

IIIIIPI 

Normal  MeanTemp  for  the  Month:| 

llllll 

Annual:  10.07  9.07  -4.96  -4.23  |i 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 
Normal  Annual  Precipitation: 

183.4  127.6  311.0 

491.0 

Annual  Mean  Temperature:| 

Normal  Annual  MeanTemp.:| 

1 V,  Annual  Highest  Max  Temp:|| 

1 32.0| 

1 Annual  Lowest  Min  Temp:| 

1 -35.5| 

* SOG  = Snow  on  Ground 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale 


November  1999 


Location:  Lat: 

55.02 

Long:  - 

118.88 

Elevation 

: 671m 

Years  of  Record: 

22  1 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  C Temp  C 

Actual 
Min 
Temp  C 

Normal 
Min 
Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal  | 
SOG* 
(cm)  1 

01 

7.0 

3.6 

-10.0 

-8.2 

-1.5 

-2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.9 

02 

10.0 

4.3 

-9.5 

-6.8 

0.3 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

03 

7.5 

4.0 

-7.0 

-5.9 

0.3 

-1.0 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

3.0 

04 

2.5 

4.4 

-7.0 

-4.6 

-2.3 

-0.1 

4.00 

0.50 

4.5 

0.0 

3.7 

05 

3.5 

4.1 

-9.5 

-5.6 

-3.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.9 

06 

2.0 

3.0 

-12.0 

-7.0 

-5.0 

-2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.7 

07 

0.0 

0.5 

-4.0 

-7.1 

-2.0 

-3.3 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

4.7 

08 

3.0 

-0.1 

-1.0 

-8.1 

1.0 

-4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.0 

09 

4.0 

-0.1 

-3.0 

-10.3 

0.5 

-5.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.3 

10 

2.5 

-1.2 

-6.0 

-10.8 

-1.8 

-6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.0 

11 

5.0 

-0.7 

-10.0 

-11.5 

-2.5 

-6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.6 

12 

5.0 

0.7 

-1.0 

-10.4 

2.0 

-4.8 

4.60 

0.00 

4.6 

0.0 

8.1 

13 

5.0 

0.6 

-11.0 

-11.1 

-3.0 

-5.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.5 

14 

5.0 

-0.1 

-6.0 

-10.7 

-0.5 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.0 

15 

2.5 

0.3 

-1.5 

-10.9 

0.5 

-5.3 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

9.6 

16 

2.0 

-0.9 

-9.0 

-13.0 

-3.5 

-7.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.0 

17 

-5.0 

-3.7 

-9.0 

-12.9 

-7.0 

-8.3 

0.00 

4.50 

4.5 

4.0 

10.3 

18 

-5.0 

-4.2 

1 

00 

b 

-12.1 

-6.5 

-8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

10.7 

19 

-1.0 

-2.9 

-18.0 

-12.7 

-9.5 

-7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

10.9 

20 

5.0 

-2.6 

-5.0 

-12.6 

0.0 

-7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

12.2 

21 

5.5 

oo 

-11.0 

-16.0 

-2.8 

-9.9 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

12.5 

22 

4.0 

-2.6 

-13.0 

-15.7 

-4.5 

-9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

13.7 

23 

5.0 

-3.3 

-15.0 

-15.6 

1 

b 

-9.5 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

14.5 

24 

3.5 

-4.2 

-13.0 

-15.8 

-4.8 

-10.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

15.1 

25 

3.5 

-5.0 

-4.0 

-16.5 

-0.3 

-10.8 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

15.3 

26 

1.5 

-4.9 

-15.0 

-16.2 

-6.8 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

15.3 

27 

0.0 

-2.0 

-23.0 

-15.4 

-11.5 

-8.7 

0.00 

1.00 

1.0 

3.0 

14.9 

28 

-11.0 

-1.2 

-22.0 

-10.7 

-16.5 

-6.0 

0.00 

2.00 

2.0 

5.0 

14.6 

29 

1 

00 

o 

-1.5 

-17.0 

-12.4 

-12.5 

-6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

16.2 

30 

7.5 

-2.1 

-11.0 

-14.8 

-1.8 

-8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

16.7 

Mean 

: 2.4 

-0.7 

-9.7 

-11.4 

-3.7 

-6.1 

^ ; N 

1.5 

9.7 

1 Highest  Max  Temp: 

10.0  °C 

Total: 

11.8 

8.0 

19.8 

Lowest  Min  Temp:  -23.0  °C 


Normal  Precipitation  for  the  Month:  27.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Thursday,  February  03,  2000 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale 


October  1999 


Location:  Lat: 

55.02  Long:  - 

118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

22 

Actual  Normal  Actual  Normal 
Max  Max  Min  Min 

Day  Temp  C Temp  C Temp  C Temp  C 

Actual  Normal 
Mean  Mean 

Temp  C Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

7.0 

15.0 

-4.0 

1.2 

1.5 

8.1 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

0.1 

02 

5.0 

14.7 

-14.0 

0.8 

-4.5 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

8.0 

14.8 

-4.0 

1.9 

2.0 

8.4 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.5 

04 

13.5 

14.2 

-2.0 

1.2 

5.8 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

05 

14.0 

14.1 

-0.5 

1.3 

6.8 

7.7 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.6 

06 

6.0 

13.5 

-4.0 

-0.4 

1.0 

6.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

15.5 

13.4 

2.0 

0.4 

8.8 

6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

16.0 

13.6 

-6.5 

-0.6 

4.8 

6.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

14.0 

12.5 

-3.0 

0.3 

5.5 

6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

10 

12.0 

13.2 

-4.0 

0.3 

4.0 

6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.8 

11 

12.0 

13.5 

-14.0 

-0.1 

-1.0 

6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

12 

12.0 

14.3 

-11.0 

-2.1 

0.5 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

13 

14.0 

11.3 

-1.0 

-0.7 

6.5 

5.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

14 

14.0 

11.7 

2.0 

0.3 

8.0 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

10.0 

10.3 

-3.0 

-1.3 

3.5 

4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

16 

8.0 

8.8 

-6.0 

-1.3 

1.0 

3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.2 

17 

13.0 

8.8 

3.0 

-2.1 

8.0 

3.4 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

1.2 

18 

14.0 

9.4 

-4.0 

-3.1 

5.0 

3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

19 

20.0 

9.0 

2.0 

-2.6 

11.0 

3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.2 

20 

20.0 

9.2 

11.0 

-2.4 

15.5 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

21 

18.0 

10.6 

5.0 

-1.9 

11.5 

4.4 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

1.8 

22 

12.0 

10.1 

-4.0 

-4.3 

4.0 

2.9 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

1.4 

23 

18.0 

9.8 

-6.0 

-4.0 

6.0 

2.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.1 

24 

20.0 

9.6 

0.0 

-1.4 

10.0 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.0 

25 

10.0 

8.6 

-5.0 

-1.4 

2.5 

3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.2 

26 

10.0 

7.1 

-3.0 

-3.5 

3.5 

1.8 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

1.6 

27 

8.5 

6.0 

-6.0 

-4.7 

1.3 

0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

28 

10.0 

5.0 

-3.0 

-6.4 

3.5 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

29 

6.0 

3.9 

-5.0 

-7.4 

0.5 

-1.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

30 

9.0 

5.5 

-5.0 

-6.1 

2.0 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

31 

10.0 

4.6 

-10.0 

-7.4 

0.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.7 

Mean: 

12.2 

10.5 

-3.3 

-1.8 

4.5 

4.3 

0.0 

1.0  1 

Highest  Max  Temp: 

20.0  °C 

Total 

: 8.0 

1.0 

9.0 

i 

Lowest  Min  Temp:  -14.0  °C 


Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


xJVIeai^e^ 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Thursday,  February  03,  2000 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report  


STATION:  Grovedale 


September  1999 


Location:  Lat: 

55.02  Long:  -118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

22 

Actual  Normal  Actual  Normal 
Max  Max  Min  Min 

Day  Temp  C Temp  C Temp  C Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

15.0 

18.6 

0.0 

6.7 

7.5 

12.6 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

02 

17.0 

18.5 

-1.0 

5.3 

8.0 

11.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

20.0 

19.8 

-2.0 

5.6 

9.0 

12.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

22.0 

17.6 

3.0 

5.0 

12.5 

11.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

19.5 

17.5 

1.0 

4.6 

10.3 

11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

17.0 

17.7 

7.0 

4.2 

12.0 

10.9 

6.00 

0.00 

6.0 

0.0 

0.0 

07 

18.5 

17.2 

7.0 

4.6 

12.8 

10.9 

7.40 

0.00 

7.4 

0.0 

0.0 

08 

15.0 

17.0 

1.0 

4.0 

8.0 

10.5 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

09 

19.5 

17.5 

1.0 

3.0 

10.3 

10.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

17.5 

18.0 

2.0 

4.0 

9.8 

11.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

21.0 

18.6 

3.0 

4.2 

12.0 

11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

19.0 

17.5 

-2.0 

4.0 

8.5 

10.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

20.0 

17.7 

-2.0 

2.9 

9.0 

10.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

25.0 

17.4 

-3.0 

2.9 

11.0 

10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

25.5 

17.2 

-1.5 

2.3 

12.0 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

26.0 

15.8 

1.0 

3.4 

13.5 

9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

22.0 

14.9 

-1.0 

1.7 

10.5 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

18.0 

15.4 

-3.0 

1.5 

7.5 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

23.0 

15.9 

2.0 

1.7 

12.5 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

28.0 

16.4 

6.5 

1.1 

17.3 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

25.0 

17.4 

0.0 

1.7 

12.5 

9.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

20.0 

17.9 

-1.0 

2.4 

9.5 

10.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

23.0 

17.7 

10.0 

2.9 

16.5 

10.3 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

24 

25.0 

16.8 

1.0 

2.1 

13.0 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

14.0 

16.1 

-4.0 

1.5 

5.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

12.0 

15.9 

2.0 

0.9 

7.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

12.0 

13.3 

-2.0 

0.3 

5.0 

6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

14.0 

15.4 

-5.0 

0.7 

4.5 

8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

11.0 

15.3 

-1.0 

1.9 

5.0 

8.6 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.0 

30 

7.0 

15.3 

-1.0 

1.7 

3.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

Mean: 

19.1 

16.9 

0.6 

3.0 

9.8 

9.9 

0.0 

0.0  i 

i Highest  Max  Temp: 

28.0  °C 

Total 

; 20.6 

0.0 

20.6 

Lowest  Min  Temp:  -5.0  °C 


Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


Mean  Temp  for  the  Month: 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Thursday,  February  03,  2000 


Page  9 of  12 


Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Normal  (Summer  Precip  (mm): 

322.0 

. : : Summer  Lowest  Min  Temp: 

-9.0 

, Normal  Summer  MeanTemperature: 

11.33 

* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Thursday,  February  03, 2000 


Page  1 of  1 


Snow  on  Ground  in  cm 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale 


August  1999 


! Location:  Lat: 

55.02  Long:  -118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

22  i 

1 Actual  Normal  Actual  Normal 

Max  Max  Min  Min 

Day  Temp  C Temp  C Temp  C Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 
SOG*  i 
(cm)  ! 

01 

17.0 

23.3 

1.0 

8.9 

9.0 

16.1 

7.20 

0.00 

7.2 

0.0 

0.0 

02 

20.0 

23.6 

3.0 

8.5 

11.5 

16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

26.0 

23.5 

5.0 

8.8 

15.5 

16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

30.0 

25.1 

5.5 

8.5 

17.8 

16.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

32.0 

24.8 

9.0 

8.2 

20.5 

16.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

30.0 

24.8 

10.0 

8.9 

20.0 

16.8 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

07 

27.0 

23.2 

7.0 

8.1 

17.0 

15.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

27.5 

23.3 

12.0 

8.5 

19.8 

15.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

29.0 

24.8 

10.0 

7.4 

19.5 

16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

25.0 

22.8 

10.0 

8.1 

17.5 

15.5 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

11 

17.5 

22.0 

8.5 

7.3 

13.0 

14.7 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

12 

16.5 

22.9 

10.0 

8.2 

13.3 

15.6 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

13 

20.0 

22.4 

10.0 

7.4 

15.0 

14.9 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

14 

25.0 

23.1 

6.0 

8.1 

15.5 

15.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

26.0 

22.1 

3.0 

6.9 

14.5 

14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

26.0 

21.0 

8.0 

7.3 

17.0 

14.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

24.0 

21.2 

2.0 

6.3 

13.0 

13.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

27.0 

22.5 

4.0 

7.0 

15.5 

14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

29.0 

22.5 

6.0 

6.5 

17.5 

14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

31.0 

22.2 

6.0 

7.1 

18.5 

14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

28.0 

21.5 

6.0 

5.8 

17.0 

13.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

21.0 

21.5 

4.0 

5.0 

12.5 

13.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24.0 

20.6 

5.0 

5.9 

14.5 

13.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

21.0 

20.1 

10.5 

5.0 

15.8 

12.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

25 

18.0 

19.5 

10.0 

4.9 

14.0 

12.2 

8.00 

0.00 

8.0 

0.0 

0.0 

26 

19.5 

20.2 

6.0 

5.6 

12.8 

12.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

21.0 

21.4 

7.0 

5.4 

14.0 

13.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

21.5 

20.5 

3.0 

5.5 

12.3 

13.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

25.0 

19.7 

10.0 

6.6 

17.5 

13.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

19.0 

19.7 

0.5 

5.4 

9.8 

12.6 

4.20 

0.00 

4.2 

0.0 

0.0 

31 

17.5 

18.9 

5.5 

5.5 

11.5 

12.2 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

1 Mean: 

23.9 

22.1 

6.6 

7.0 

15.2 

14.5 

0.0 

0.0  i 

Highest  Max  Temp: 

32.0  °C 

Total 

: 27.6 

0.0 

27.6 

1 

Lowest  Min  Temp:  0.5  °C 


Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


Mean  Temp  for  the  Mon^ 


Noritia!  MeanTemp  for  the  Month :| 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Thursday,  February  03,  2000 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale 


July  1999 


! Location:  Lat: 

55.02  Long:  -118.88 

Elevation 

: 671  m 

Years  of  Record: 

22  1 

1 Actual  Normal 

Max  Max 

Day  Temp  C Temp  C 

Actual  Normal 
Min  Min 

Temp  C TempC 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal  ' 
SOG* 
(cm) 

01 

21.0 

21.7 

2.5 

8.3 

11.8 

15.0 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

02 

15.0 

21.4 

8.0 

9.2 

11.5 

15.3 

9.80 

0.00 

9.8 

0.0 

0.0 

03 

16.5 

21.5 

7.5 

8.6 

12.0 

15.0 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

04 

19.5 

21.1 

0.0 

7.4 

9.8 

14.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

22.5 

21.3 

2.0 

8.8 

12.3 

15.1 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

06 

20.5 

21.6 

0.0 

8.7 

10.3 

15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

24.0 

21.8 

2.0 

7.7 

13.0 

14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

20.0 

21.9 

10.0 

8.5 

15.0 

15.2 

11.00 

0.00 

11.0 

0.0 

0.0 

09 

25.0 

22.0 

4.5 

8.2 

14.8 

15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

26.0 

22.6 

6.0 

7.3 

16.0 

15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

29.0 

23.2 

8.0 

8.3 

18.5 

15.8 

6.00 

0.00 

6.0 

0.0 

0.0 

12 

26.0 

22.6 

6.0 

9.2 

16.0 

15.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

24.0 

21.8 

4.0 

8.5 

14.0 

15.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

20.0 

21.8 

9.5 

8.3 

14.8 

15.1 

2.20 

0.00 

2.2 

0.0 

0.0 

15 

14.0 

21.1 

4.5 

8.4 

9.3 

14.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

15.0 

21.3 

-3.0 

6.8 

6.0 

14.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

19.0 

22.2 

-1.0 

7.7 

9.0 

14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

21.5 

22.2 

1.0 

7.9 

11.3 

15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

26.0 

23.4 

5.0 

7.5 

15.5 

15.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

30.0 

23.7 

9.0 

7.9 

19.5 

15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

28.0 

23.1 

6.0 

9.3 

17.0 

16.2 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

22 

28.5 

24.2 

9.0 

9.2 

18.8 

16.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

25.0 

24.0 

7.5 

8.3 

16.3 

16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

22.0 

23.7 

3.0 

9.6 

12.5 

16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

20.0 

24.5 

3.0 

8.9 

11.5 

16.7 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

26 

21.0 

24.6 

7.0 

8.4 

14.0 

16.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

25.0 

24.2 

12.0 

8.4 

18.5 

16.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

26.0 

23.4 

13.0 

7.7 

19.5 

15.6 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

29 

21.5 

24.0 

8.0 

8.6 

14.8 

16.3 

2.20 

0.00 

2.2 

0.0 

0.0 

30 

16.0 

24.3 

8.0 

9.1 

12.0 

16.7 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

31 

13.0 

23.8 

4.0 

8.4 

8.5 

16.1 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

Mean: 

22.0 

22.7 

5.4 

8.4 

13.7 

15.5 

0.0 

0.0 

i Highest  Max  Temp: 

30.0  °C 

Total: 

44.2 

0.0 

44.2 

i Lowest  Min  Temp:  -3.0  °C 


Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


^Mea^em^forl^^^pt^ 


^ormal^Ie^^ 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Thursday,  February  03,  2000 
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I Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
i Climate  Report 


STATION:  Grovedale 


June  1999 


Location:  Lat: 

55.02  Long:  -118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

22  ! 

Actual  Normal 
Max  Max 

Day  Temp  C Temp  C 

Actual  Normal 
Min  Min 

TempC  TempC 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 
SOG* 
(cm)  1 

01 

19.0 

21.1 

0.0 

6.9 

9.5 

14.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

18.5 

20.0 

3.0 

4.9 

10.8 

12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

21.0 

19.9 

2.5 

4.6 

11.8 

12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

21.0 

20.0 

3.5 

5.7 

12.3 

12.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

19.0 

19.5 

8.0 

6.3 

13.5 

12.9 

7.60 

0.00 

7.6 

0.0 

0.0 

06 

14.0 

19.2 

4.5 

5.6 

9.3 

12.4 

7.00 

0.00 

7.0 

0.0 

0.0 

07 

11.0 

20.0 

1.0 

4.7 

6.0 

12.3 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

08 

15.0 

20.3 

0.5 

5.5 

7.8 

12.9 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

09 

10.5 

20.5 

5.5 

5.5 

8.0 

13.0 

6.80 

0.00 

6.8 

0.0 

0.0 

10 

14.0 

20.7 

-0.5 

5.6 

6.8 

13.1 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

11 

19.5 

20.6 

7.0 

6.3 

13.3 

13.4 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

12 

20.5 

20.3 

9.5 

6.9 

15.0 

13.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

13 

21.0 

20.8 

3.0 

5.8 

12.0 

13.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

24.0 

20.6 

7.5 

6.1 

15.8 

13.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

29.0 

21.2 

7.5 

6.6 

18.3 

13.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

29.0 

20.6 

8.5 

6.5 

18.8 

13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

21.5 

20.4 

10.0 

6.3 

15.8 

13.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

26.0 

20.5 

9.0 

6.3 

17.5 

13.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

25.0 

20.6 

6.5 

6.4 

15.8 

13.5 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

20 

22.0 

20.6 

1.5 

6.8 

11.8 

13.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

20.0 

20.7 

6.0 

8.5 

13.0 

14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

21.0 

21.6 

5.0 

7.9 

13.0 

14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

20.0 

21.5 

9.0 

7.3 

14.5 

14.4 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

24 

15.5 

20.6 

7.5 

7.5 

11.5 

14.0 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

25 

16.0 

21.0 

2.0 

6.1 

9.0 

13.5 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

26 

17.0 

22.7 

5.0 

8.1 

11.0 

15.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

21.5 

22.0 

4.0 

7.7 

12.8 

14.8 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

28 

21.0 

21.6 

0.5 

7.7 

10.8 

14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

21.0 

21.6 

3.0 

8.0 

12.0 

14.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

19.0 

21.6 

2.5 

8.0 

10.8 

14.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

Mean: 

19.8 

20.7 

4.8 

6.5 

12.3 

13.6 

0.0 

0.0  1 

Highest  Max  Temp: 

29.0  °C 

Total 

: 33.8 

0.0 

33.8 

! 

I Lowest  Min  Temp:  -0.5  °C 


Normal  Precipitation  for  the  Month:  70.0 


Mean  Temp  for  the  Month: 


, Norma!  MeanTemp  for  the  Month:! 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Thursday,  February  03,  2000 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale 


May  1999 


Location:  Lat: 

55.02  Long:  - 

118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

22 

Actual  Normal  Actual  Normal 
Max  Max  Min  Min 

Day  Temp  C Temp  C Temp  C Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

16.0 

15.8 

0.0 

-0.5 

8.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

1.3 

02 

17.0 

15.3 

4.0 

-0.3 

10.5 

7.5 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.5 

03 

14.5 

14.0 

3.5 

0.4 

9.0 

7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

04 

10.5 

14.6 

0.0 

0.0 

5.3 

7.3 

9.00 

0.00 

9.0 

0.0 

0.0 

05 

11.0 

16.2 

-1.0 

0.6 

5.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

06 

12.0 

15.8 

-3.5 

0.9 

4.3 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

07 

21.0 

16.5 

4.5 

2.7 

12.8 

9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

8.0 

16.2 

-0.5 

-0.5 

3.8 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

09 

9.5 

16.3 

-4.0 

1.8 

2.8 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

12.0 

15.5 

-5.0 

1.5 

3.5 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

15.0 

16.7 

-4.0 

1.3 

5.5 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

12 

19.0 

18.8 

3.0 

1.3 

11.0 

10.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

11.0 

17.6 

1.0 

1.3 

6.0 

9.4 

5.40 

0.00 

5.4 

0.0 

0.0 

14 

10.0 

16.9 

-2.0 

2.6 

4.0 

9.8 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.4 

15 

11.5 

17.0 

3.0 

1.6 

7.3 

9.3 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.2 

16 

12.5 

17.3 

-1.5 

2.4 

5.5 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

11.5 

18.5 

4.0 

3.2 

7.8 

10.8 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

18 

10.0 

17.6 

-2.0 

3.2 

4.0 

10.4 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

19 

12.0 

17.4 

2.0 

1.4 

7.0 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

15.0 

17.3 

-2.0 

3.4 

6.5 

10.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

21 

18.0 

16.4 

0.0 

1.7 

9.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

19.0 

16.0 

2.0 

2.9 

10.5 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

21.0 

17.4 

6.0 

2.8 

13.5 

10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

28.0 

18.9 

4.5 

2.1 

16.3 

10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

29.0 

19.8 

10.5 

5.5 

19.8 

12.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

18.0 

18.9 

2.5 

3.9 

10.3 

11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

16.0 

18.3 

1.0 

3.5 

8.5 

10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

19.0 

19.4 

4.0 

3.6 

11.5 

11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

16.0 

20.3 

0.0 

4.2 

8.0 

12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

16.0 

20.3 

-2.0 

4.4 

7.0 

12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

16.0 

20.2 

6.0 

4.7 

11.0 

12.4 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

' Mean: 

15.3 

17.3 

1.1 

2.2 

8.2 

9.8 

0.1 

0.1 

; Highest  Max  Temp: 

29.0  °C 

Total 

: 21.8 

0.0 

21.8 

i 

Lowest  Min  Temp:  -5.0  °C 


Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


Mean  Temp  for  the  Month: 


^rmS^fean^m^foSheMont^ 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Thursday,  February  03,  2000 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report j 

STATION:  Grovedale  April  1999  | 


Location:  Lat: 

55.02 

Long:  - 

118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

22  i 

1 

1 

Day 

Actual  Normal  Actual 
Max  Max  Min 

Temp  C Temp  C Temp  C 

Normal 

Min 

Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal  ! 
SOG*  I 
(cm)  : 

01 

8.0 

7.0 

-7.5 

-4.7 

0.3 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

15.1 

02 

11.0 

8.8 

-5.0 

-3.6 

3.0 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

13.3 

03 

11.0 

9.2 

-0.5 

-5.0 

5.3 

2.1 

4.00 

10.00 

14.0 

22.0 

12.3 

04 

2.5 

7.5 

-1.0 

-5.6 

0.8 

1.0 

0.00 

2.00 

2.0 

24.0 

11.6 

05 

2.0 

7.2 

-2.0 

-4.8 

0.0 

1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

11.1 

06 

6.0 

8.0 

-4.0 

-4.5 

1.0 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

21.0 

10.5 

07 

8.0 

9.0 

-0.5 

-5.1 

3.8 

2.0 

4.00 

0.00 

4.0 

18.0 

10.3 

08 

5.0 

8.4 

0.0 

-4.3 

2.5 

2.0 

2.00 

0.00 

2.0 

14.0 

9.8 

09 

4.0 

8.4 

-4.0 

-5.9 

0.0 

1.3 

0.00 

2.00 

2.0 

15.0 

9.1 

10 

5.0 

8.8 

-8.5 

-4.8 

-1.8 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

8.6 

11 

11.0 

8.8 

-8.0 

-4.8 

1.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

10.0 

8.5 

12 

11.5 

9.6 

-1.5 

-4.4 

5.0 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

7.0 

8.4 

13 

10.0 

10.1 

-2.0 

-4.0 

4.0 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

7.7 

14 

7.0 

10.8 

-2.0 

-2.4 

2.5 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

7.1 

15 

10.5 

12.2 

6.5 

-1.9 

8.5 

5.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.1 

16 

15.0 

12.7 

-2.0 

-3.3 

6.5 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.1 

17 

20.0 

13.0 

-1.0 

-1.5 

9.5 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.2 

18 

18.0 

13.0 

-2.0 

-1.6 

8.0 

5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.1 

19 

16.5 

13.7 

-5.0 

-1.8 

5.8 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.4 

20 

16.0 

14.1 

-2.0 

-0.2 

7.0 

6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

21 

14.0 

14.1 

-0.5 

0.2 

6.8 

7.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.1 

22 

14.5 

14.6 

-3.0 

-0.4 

5.8 

7.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.4 

23 

19.0 

14.2 

2.0 

-1.3 

10.5 

6.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.2 

24 

20.0 

13.6 

1.0 

-0.5 

10.5 

6.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

25 

25.0 

13.5 

0.0 

-1.5 

12.5 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

26 

14.0 

13.8 

-3.0 

-1.4 

5.5 

6.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

27 

21.0 

15.2 

0.5 

-0.7 

10.8 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

28 

1.0 

14.3 

-3.0 

-0.7 

-1.0 

6.8 

0.00 

7.50 

7.5 

7.0 

1.6 

29 

4.0 

14.6 

-9.0 

0.5 

-2.5 

7.6 

0.00 

4.00 

4.0 

11.0 

1.7 

30 

10.0 

15.0 

-3.5 

-0.2 

3.3 

7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

2.1 

i Mean:  11.4  11.4  -2.4  -2.7  4.5 

4.4  7.7 

6.5 

Highest  Max  Temp:  25.0  °C 
Lowest  Min  Temp:  -9.0  °C 

Total:  10.0  25.5  35.5 

Normal  Precipitation  for  the  Month:  19.5 

i 

. Mean  Temp  for  the  Month:| 

4.50| 

Normal  MeanTemp  for  the  Month :|| 

4.38| 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Thursday,  February  03,  2000 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION;  Grovedale  March  1999 


Location:  Lat: 

55.02 

Long:  - 

118.88 

Elevation 

: 671m 

Years  of  Record: 

22 

Day 

Actual 
Max 
Temp  C 

Normal 
Max 
Temp  C 

Actual 

Min 

Temp  C 

Normal 

Min 

Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-1.0 

0.1 

-9.0 

-13.5 

-5.0 

-6.7 

0.00 

9.00 

9.0 

95.0 

42.3 

02 

-0.5 

-1.0 

-15.5 

-12.9 

-8.0 

-6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

94.0 

42.0 

03 

-2.5 

-1.8 

-7.0 

-13.3 

-4.8 

-7.5 

0.00 

0.00 

0.0 

94.0 

41.8 

04 

-4.0 

-1.9 

-11.5 

-14.6 

-7.8 

-8.2 

0.00 

2.50 

2.5 

96.0 

41.3 

05 

-1.5 

-1.2 

-9.0 

-15.0 

-5.3 

-8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

96.0 

41.3 

06 

-1.5 

-1.1 

-11.0 

-15.4 

-6.3 

-8.2 

0.00 

2.00 

2.0 

98.0 

41.8 

07 

-4.0 

-2.3 

-21.0 

-14.5 

-12.5 

-8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

97.0 

42.9 

08 

-6.0 

-0.6 

-20.5 

-13.5 

-13.3 

-7.0 

0.00 

0.00 

0.0 

97.0 

42.1 

09 

6.0 

2.8 

-19.0 

-11.4 

-6.5 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

95.0 

41.9 

10 

8.0 

1.2 

-19.0 

-12.4 

-5.5 

-5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

92.0 

41.3 

11 

5.0 

2.2 

-19.0 

-12.3 

-7.0 

-5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

90.0 

40.5 

12 

7.0 

2.8 

-14.0 

-10.5 

-3.5 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

87.0 

39.2 

13 

5.0 

2.9 

-10.0 

-9.6 

-2.5 

-3.3 

0.00 

0.00 

0.0 

84.0 

38.3 

14 

5.0 

3.3 

-10.5 

-9.1 

-2.8 

-2.9 

0.00 

0.00 

0.0 

81.0 

37.3 

15 

5.0 

3.3 

-14.0 

-10.1 

-4.5 

-3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

78.0 

36.3 

16 

5.0 

3.0 

-15.0 

-12.2 

-5.0 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

75.0 

35.2 

17 

5.0 

3.1 

-19.0 

-10.8 

-7.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

72.0 

33.7 

18 

5.0 

5.2 

-19.5 

-8.4 

-7.3 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

69.0 

32.6 

19 

9.0 

5.4 

-15.0 

-7.2 

-3.0 

-0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

65.0 

31.6 

20 

9.0 

5.3 

-11.0 

-8.3 

-1.0 

-1.5 

0.00 

0.00 

0.0 

61.0 

30.2 

21 

9.0 

2.9 

-10.0 

-8.0 

-0.5 

-2.5 

0.00 

0.00 

0.0 

57.0 

29.1 

22 

11.0 

4.0 

-10.0 

-9.5 

0.5 

-2.7 

0.00 

0.00 

0.0 

53.0 

28.4 

23 

14.0 

3.7 

-2.5 

-7.4 

5.8 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

48.0 

27.7 

24 

9.5 

3.9 

-4.0 

-8.3 

2.8 

-2.2 

0.00 

0.00 

0.0 

44.0 

27.2 

25 

14.0 

6.0 

0.0 

-6.6 

7.0 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

38.0 

25.8 

26 

10.5 

6.9 

-5.0 

-6.7 

2.8 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

24.8 

27 

7.5 

5.5 

-1.0 

-5.4 

3.3 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

29.0 

23.0 

28 

6.5 

4.9 

-9.5 

-7.4 

-1.5 

-1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

22.4 

29 

6.0 

5.8 

-13.0 

-5.8 

-3.5 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

25.0 

20.9 

30 

4.5 

7.4 

-10.5 

-4.3 

-3.0 

1.5 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

19.4 

31 

5.0 

7.7 

-7.5 

-3.4 

-1.3 

2.2 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

17.7 

! Mean:  4.9  2.9  -11.7 

-9.9  -3.4  -3.5  68.2 

33.5  1 

1 Highest  Max  Temp:  14.0  °C 
j Lowest  Min  Temp:  -21.0  °C 

Total:  0.0  13.5  13.5 

Normal  Precipitation  for  the  Month:  20.8 

® Mean  Temp  for  the  Month: | 

#SP.42| 

Normal  MeanTemp  for  the  Mo~nth:| 

|-:|i||2| 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Thursday,  February  03,  2000 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Winter  1998/1999  Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  - March 

Location;  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Meau  Winter  Temp 

-0.94 

Actual  Mean  Wintm*  Min  Temp 

-14.22 

Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


DaOy  Precipitation  and  Snow  on  Qound 


■ Normal  Snow  on  Ground 


— Snow  on  Gromd 


Total  Winter  Precip  (mm) 


184.3 


Winter  Highest  Min  Temp: 


Winter  Lowe^  Min  Temp: 


12.0 


-40.0 

-6.63 


* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 

Saturday,  April  17, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


; STATION:  Grovedale  February  1999 


Location:  Lat: 

55.02 

Long:  - 

118.88 

Elevation 

: 671  m 

Years  of  Record: 

22  i 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  C Temp  C 

Actual 
Min 
Temp  C 

Normal 

Min 

Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-6.0 

-6.3 

-24.0 

-18.3 

-15.0 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

83.0 

49.5 

02 

-7.0 

-4.6 

-14.0 

-18.6 

-10.5 

-11.6 

0.00 

0.00 

0.0 

83.0 

48.8 

03 

-13.0 

-5.0 

-22.0 

-17.7 

-17.5 

-11.3 

0.00 

10.00 

10.0 

93.0 

48.6 

04 

-10.0 

-3.2 

-20.0 

-18.2 

-15.0 

-10.7 

0.00 

1.50 

1.5 

94.0 

48.3 

05 

-9.0 

-4.3 

-27.0 

-18.2 

-18.0 

-11.3 

0.00 

0.00 

0.0 

94.0 

48.1 

06 

-3.0 

-4.1 

-21.0 

-17.0 

-12.0 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

94.0 

48.0 

07 

-2.0 

-3.3 

-16.0 

-16.0 

-9.0 

-9.7 

0.00 

0.00 

0.0 

93.0 

47.7 

08 

-10.0 

-4.9 

-21.0 

-17.3 

-15.5 

-11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

93.0 

47.3 

09 

-13.0 

-6.0 

-20.0 

-18.7 

-16.5 

-12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

93.0 

47.4 

10 

-19.0 

-6.0 

-32.0 

-18.1 

-25.5 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

93.0 

48.0 

11 

-11.0 

-5.6 

-29.0 

-16.7 

-20.0 

-11.2 

0.00 

0.01 

0.0 

93.0 

48.5 

12 

4.0 

-4.3 

-18.0 

-16.0 

-7.0 

-10.2 

0.00 

0.00 

0.0 

92.0 

48.0 

13 

3.0 

-3.3 

-9.0 

-16.6 

-3.0 

-10.0 

0.00 

0.00 

0.0 

91.0 

48.5 

14 

1.0 

-3.1 

-6.0 

-17.0 

-2.5 

-10.0 

0.00 

0.00 

0.0 

90.0 

48.3 

15 

-7.0 

-5.8 

-7.0 

-15.8 

-7.0 

-10.8 

0.00 

0.00 

0.0 

90.0 

48.0 

16 

-6.0 

-7.2 

-6.0 

-17.8 

-6.0 

-12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

90.0 

48.0 

17 

-7.0 

-5.7 

-21.0 

-18.7 

-14.0 

-12.2 

0.00 

0.01 

0.0 

90.0 

47.7 

18 

-9.0 

-3.9 

-23.0 

-17.9 

-16.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

89.0 

48.3 

19 

-3.0 

-1.4 

-20.5 

-14.5 

-11.8 

-7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

89.0 

47.6 

20 

-3.0 

-1.1 

-21.5 

-13.6 

-12.3 

-7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

89.0 

47.0 

21 

-3.0 

-1.1 

-17.0 

-14.6 

-10.0 

-7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

88.0 

46.3 

22 

1.5 

-1.4 

-22.0 

-14.3 

-10.3 

-7.8 

0.00 

0.01 

0.0 

88.0 

46.0 

23 

2.0 

-1.0 

-8.0 

-12.7 

-3.0 

-6.9 

0.00 

0.01 

0.0 

87.0 

46.3 

24 

0.0 

0.3 

-17.0 

-13.6 

-8.5 

-6.7 

0.00 

0.01 

0.0 

87.0 

45.8 

25 

0.0 

0.2 

-15.0 

-13.9 

-7.5 

-6.8 

0.00 

0.01 

0.0 

87.0 

44.9 

26 

2.0 

0.6 

-11.0 

-12.1 

-4.5 

-5.7 

0.00 

0.01 

0.0 

87.0 

44.5 

27 

-2.0 

-0.1 

-18.0 

-11.5 

-10.0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

87.0 

43.7 

28 

-2.0 

-0.3 

-9.0 

-12.6 

-5.5 

-6.5 

0.00 

0.00 

0.0 

86.0 

43.0 

Mean:  -4.7  -3.3  -17.7  - 

16.0  -11.2  -9.6  89.8  47.2  ! 

Highest  Max  Temp:  4.0  °C 
Lowest  Min  Temp:  -32.0  °C 

Total:  0.0  11.6  11.6  1 

i 

Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 

, ' Mean  Temp  for  the  Month:  j 

-11.19j 

Normal  MeanTemp  for  the  Month:  j 

-9.64| 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Thursday,  February  03,  2000 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 


i Climate  Report 

' STATION:  Grovedale 

January  1999  | 

Location:  Lat:  55.02  Long:  - 

118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record:  22 

Actual  Normal  Actual  Normal 
Max  Max  Min  Min 

Day  Temp  C Temp  C Temp  C Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal  Rain  Snow 

Mean  (mm)  (cm) 

Temp  C 

Total  Actual  Normal  j 
Precip  SOG*  SOG* 
(mm)  (cm)  (cm)  | 

01 

-13.0 

-9.9 

-22.5 

-21.1 

-17.8 

-15.5 

0.00 

4.00 

4.0 

45.0 

35.5 

02 

-15.0 

-9.1 

-25.0 

-19.1 

-20.0 

-14.1 

0.00 

2.00 

2.0 

47.0 

35.8 

03 

-13.0 

-9.6 

-20.0 

-19.1 

-16.5 

-14.4 

0.00 

2.00 

2.0 

49.0 

36.8 

04 

4.0 

-9.3 

-15.0 

-19.6 

-5.5 

-14.5 

5.60 

0.00 

5.6 

48.0 

37.7 

05 

-9.0 

-9.5 

-17.0 

-23.1 

-13.0 

-16.3 

0.00 

12.00 

12.0 

60.0 

38.5 

06 

-17.0 

-9.5 

-35.0 

-22.5 

-26.0 

-16.0 

0.00 

1.00 

1.0 

61.0 

39.7 

07 

-12.5 

-7.7 

-35.0 

-20.8 

-23.8 

-14.2 

0.00 

0.00 

0.0 

61.0 

39.8 

08 

-20.0 

-10.9 

-27.0 

-22.5 

-23.5 

-16.7 

0.00 

2.00 

2.0 

63.0 

41.7 

09 

-18.0 

-12.8 

-22.0 

-22.6 

-20.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

63.0 

42.3 

10 

-19.0 

-12.3 

-22.0 

-22.1 

-20.5 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

63.0 

42.8 

11 

-19.0 

-9.6 

-21.0 

-20.3 

-20.0 

-15.0 

0.00 

5.00 

5.0 

68.0 

43.8 

12 

-14.5 

-7.0 

-29.0 

-19.4 

-21.8 

-13.2 

0.00 

0.50 

0.5 

68.0 

44.8 

13 

2.0 

-6.8 

-15.5 

-18.0 

-6.8 

-12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

67.0 

45.2 

14 

6.0 

-7.2 

-6.0 

-19.6 

0.0 

-13.4 

0.00 

0.00 

0.0 

65.0 

46.2 

15 

2.0 

-5.7 

-2.0 

-18.1 

0.0 

-11.9 

0.00 

0.00 

0.0 

64.0 

46.8 

16 

-4.0 

-6.3 

-20.0 

-19.3 

-12.0 

-12.8 

0.00 

0.00 

0.0 

64.0 

47.7 

17 

-7.0 

-6.9 

-24.0 

-19.0 

-15.5 

-13.0 

0.00 

0.00 

0.0 

64.0 

47.6 

18 

-6.5 

-6.8 

-22.0 

-18.9 

-14.3 

-12.9 

0.00 

0.00 

0.0 

63.0 

47.8 

19 

-8.5 

-5.6 

-18.0 

-18.8 

-13.3 

-12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

63.0 

47.3 

20 

-7.5 

-4.2 

-22.5 

-16.6 

-15.0 

-10.4 

0.00 

4.00 

4.0 

67.0 

47.0 

21 

-14.5 

-4.1 

-23.0 

-14.7 

-18.8 

-9.4 

0.00 

1.00 

1.0 

68.0 

47.3 

22 

-15.0 

-4.1 

-23.0 

-16.4 

-19.0 

-10.3 

0.00 

8.00 

8.0 

76.0 

47.2 

23 

-18.0 

-5.2 

-34.0 

-18.4 

-26.0 

-11.8 

0.00 

0.00 

0.0 

76.0 

47.0 

24 

-5.0 

-6.3 

-35.5 

-19.7 

-20.3 

-13.0 

0.00 

0.00 

0.0 

76.0 

48.3 

25 

-4.0 

-6.2 

-11.0 

-18.7 

-7.5 

-12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

76.0 

49.5 

26 

-8.0 

-6.4 

-20.0 

-18.3 

-14.0 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

75.0 

49.3 

27 

-5.0 

-5.9 

-25.0 

-18.7 

-15.0 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

75.0 

50.0 

28 

-10.0 

-6.4 

-21.0 

-18.1 

-15.5 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

75.0 

50.7 

29 

-14.0 

-6.7 

-23.0 

-18.3 

-18.5 

-12.5 

0.00 

6.50 

6.5 

81.0 

51.7 

30 

-16.0 

-4.7 

-28.0 

-18.1 

-22.0 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

81.0 

51.0 

31 

-11.0 

-5.6 

-23.0 

-17.6 

-17.0 

-11.6 

0.00 

2.00 

2.0 

83.0 

50.4 

Mean:  -10.0  -7.4  -22.2  -19.3  -16.1 

-13.3  66.3 

45.1  i 

! Highest  Max  Temp:  6.0  °C 
] Lowest  Min  Temp:  -35.5  °C 

Total:  5.6  50.0  55.6 

Normal  Precipitation  for  the  Month:  33.9 

Mean  Temp  for  the  Month:  | 

-16.08| 

Normal  MeanTemp  for  the  Month :| 

#13.32|  i 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Thursday,  February  03,  2000 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION;  Grovedale  December  1998 

Location:  Lat;  55,02  Long:  “118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record:  2 1 


■ ■ Day; ; " f':;  ■ 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-5.5 

-4  8 

-24.0 

-16  1 

0.00 

0.00 

00 

11.0 

17.4 

02 

-5.0 

-5.0 

-18.0 

-17.6 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

18.4 

03 

-3.0 

-6.9 

-15.0 

-17.5 

0.00 

0.50 

0.5 

11.0 

19.3 

04 

-6.0 

-4.8 

-15.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

20.5 

05 

-7.5 

-4.5 

-23.5 

-16.9 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

20.4 

06 

-7.0 

-4.4 

-11.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

00 

11.0 

20.6 

07 

-5.0 

-5  9 

-18.0 

-19.0 

0.00 

0.50 

0.5 

11  0 

20.8 

08 

3.0 

-6.2 

-16.0 

-18.2 

0 00 

100 

1.0 

12.0 

22.0 

09 

7.0 

-6  2 

-4.0 

-18.0 

0.00 

0.00 

00 

11.0 

24.4 

10 

50 

-6.5 

-5  5 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

24.9 

11 

50 

-4.1 

-5.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

00 

8.0 

25.3 

12 

5.0 

-4.8 

-12.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

7,0 

25.3 

13 

5.0 

-3.8 

-7.0 

-17.0 

2.00 

0,00 

2.0 

5.0 

25.9 

14 

3.0 

-3.9 

-5.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

40 

26.0 

15 

3.0 

-3.6 

-13.5 

-15.9 

0 00 

0 00 

00 

3.0 

25.9 

16 

5.0 

-3.9 

-4.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

25.5 

17 

1.0 

-5.6 

-13  0 

-18  4 

0.00 

3.00 

3.0 

5.0 

26.9 

18 

-11.0 

-61 

-22  0 

-18  3 

0.00 

12.00 

12.0 

17.0 

28.0 

19 

-18.0 

-5.2 

-30.0 

-17.2 

0.00 

0 50 

0.5 

17  0 

27.5 

20 

-18.5 

-5.1 

-40.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

17,0 

27,8 

21 

-9.0 

-6.9 

-25.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

28.2 

22 

-6.0 

-6.1 

-25.5 

-17.7 

0 00 

1.00 

1.0 

18.0 

28.9 

23 

-10.0 

-6.4 

-34.0 

-18.5 

0.00 

0.00 

0.0 

18,0 

29,1 

24 

-16.5 

-6.0 

-315 

-17.9 

0.00 

1.00 

1.0 

19  0 

29.5 

25 

-20.0 

-4.4 

-35.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

00 

19.0 

29.5 

26 

-10.5 

-5.1 

-25.0 

-15.6 

0.00 

4.00 

4.0 

23.0 

30.3 

27 

-10.0 

-6.9 

-18.0 

-19.3 

0.00 

8.00 

8.0 

31.0 

31.4 

28 

-17.0 

-10.2 

-28.0 

-20.1 

0 00 

1.00 

1.0 

32  0 

32,0 

29 

-19.5 

-8.4 

-26.0 

-20.1 

0 00 

0.00 

00 

32.0 

32.2 

30 

-17.0 

-6.4 

-26.0 

-19.7 

0.00 

4.00 

4.0 

36  0 

33.0 

31 

-15.5 

-8.3 

-21.0 

-21,1 

0.00 

5.00 

5.0 

41  0 

34,2 

Monthly  Mean: 

^3 

-5.7 

47.7  . 

15.5 

264 

Highest  Max  Temp:  7.0  °C  Total:  2.0  41.5 

Lowest  Min  Temp:  -40.0  Normal  Precipitation  for  the  Month 

43.5 
: 32.0 

Annual  Mean: 

10.36 

8.99 

-4.34 

-4.12 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 212,5  143.5  356.0 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


Annual  Lowest  Min  Temp:|  -40.0| 

Noimai  AnnimI  Meanl^tt^  2,43| 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report ^ 


STATION:  Grovedale  November  1998 

Location:  Lat:  55.02  Long:  >118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

5.0 

3.4 

-8.0 

-8.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

02 

lO.O 

4.1 

-2.0 

-6.7 

3.40 

0.00 

3.4 

0.0 

3.1 

03 

3.0 

3.8 

-2.0 

-5.8 

0.80 

0.50 

1.3 

0.0 

3.2 

04 

2.5 

45 

-2  0 

-4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.9 

05 

2.0 

4 1 

-LO 

-5.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

4,1 

06 

2.5 

3.0 

-2.0 

-6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

07 

3.5 

0.5 

-3.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

4.9 

08 

0.0 

-03 

-3.5 

-8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.3 

09 

-0.5 

-0.3 

-8.0 

-10.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

10 

-05 

-1.4 

-11.0 

-11.1 

0 00 

0.50 

0.5 

0.0 

7.3 

11 

-5.0 

-0.9 

-10.0 

-11.5 

0 00 

3.00 

3.0 

3.0 

7.9 

12 

4.0 

0.5 

-10.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

8.5 

13 

4.5 

0.4 

-9.0 

-11.1 

0.00 

6,00 

6.0 

6.0 

8,9 

14 

-1.5 

-0.3 

-20.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

9.5 

15 

-7.5 

02 

-12.0 

-11.4 

0.00 

4.00 

4.0 

9.0 

10,1 

16 

-8.5 

-1.0 

-14.0 

-13.2 

0.00 

12.50 

12.5 

21.0 

10.4 

17 

-10,5 

-3.6 

-20.0 

-13.1 

0.00 

2.00 

2.0 

23.0 

10.6 

18 

-8.0 

-4.2 

-23.0 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

11.0 

19 

-4.5 

-3.0 

-24.0 

-12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

21.0 

11.2 

20 

-5.0 

-3.0 

-19.0 

-13.0 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

12.7 

21 

1.0 

-4.3 

-15.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

12.9 

22 

7.0 

-2.9 

-18.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

14.3 

23 

0.0 

-3.8 

-18.0 

-15.7 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

15.1 

24 

-2.0 

-4.6 

-18.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

15.8 

25 

-6.0 

-5.4 

-19.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

16.0 

26 

-4.0 

-5.2 

-16.0 

-16.3 

0.00 

0,00 

0.0 

14.0 

15.9 

27 

1.5 

-2.1 

-16.0 

-15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

15.5 

28 

1.0 

-0.7 

-14.0 

-10.2 

0 00 

0.00 

0.0 

12.0 

15.1 

29 

0.5 

-1.1 

-25.0 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

16.8 

30 

-6.0 

-2  6 

-24  0 

-15  0 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

17.3 

Monthly  Mean: 

-0.7 

-0.9 

-12.9 

*114 

iliiiiiiiiii 

9.0 

10.1 

Highest  Max  Temp:  10,0 

Total: 

4,2 

28,5 

32.7 

Lowest  Min  Temp;  -25,0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  27,8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  1998 


Location: 

Lat:  55,02 

Long; 

-118.88 

Elevation; 

671m 

Years  of  Record;  21 

Actual  Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG* 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

19.5 

15.6 

0.0 

0,9 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.1 

02 

19.0 

15.3 

3.0 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

4.0 

15.2 

-3.0 

2.0 

0.00 

10.00 

10.0 

10.0 

0.5 

04 

6,0 

14.4 

0.0 

1.3 

0 00 

0.00 

0.0 

5.0 

0.6 

05 

10,5 

14.0 

-1.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

3,0 

0.7 

06 

12.5 

13.6 

0.0 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

22.0 

13.0 

3.0 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

10.0 

12.7 

0.0 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

09 

2.0 

12.4 

-5  0 

0.3 

8.00 

7.00 

15.0 

7.0 

0.4 

10 

0.5 

13.4 

-3.0 

1.1 

0.00 

1.00 

1.0 

8.0 

0.9 

11 

1.5 

13.6 

-LO 

0.6 

0 00 

0.00 

0.0 

6.0 

0.6 

12 

3.0 

14.6 

1.0 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

0.6 

13 

4.5 

11.1 

0.0 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.4 

14 

8.0 

11.4 

-2.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

10.5 

10  1 

1.0 

-1.3 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.6 

16 

6.5 

8.7 

-7.5 

-1.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

17 

11.5 

8.1 

2.0 

-2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

18 

8.0 

8.8 

-2.0 

-3.5 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.8 

19 

13.0 

8.5 

6.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

20 

15.5 

8.8 

12.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

21 

18.5 

10.2 

-2.0 

-2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

22 

19.0 

10.1 

-5.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

23 

19.0 

9.3 

-7.0 

-4.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.2 

24 

16.5 

9.3 

-7.5 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.1 

25 

14.0 

8.6 

7.0 

-1.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

26 

15.0 

7.0 

7.0 

-3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

15.0 

5.9 

-3.0 

-4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00: 

28 

15.0 

4.9 

4.0 

-6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

29 

9.5 

3.8 

-7.0 

-7.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

30 

5.0 

5.3 

-12.5 

-6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

31 

3.0 

3.8 

-15.0 

-7.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

1,9 

Monthly  Mean: 

10.9 

10,4 

-1^ 

llllllllll 

L4 

1.0 

Highest  Max  Temp;  22.0 

°C 

Total: 

9.4 

18.0 

27.4 

Lowest  Min  Temp;  -15.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  26,6 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  September  1998 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118,8$  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

25  0 

18.6 

1,0 

6.8 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

02 

26.5 

18.9 

8.0 

5.8 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

03 

24.0 

20.2 

5.0 

6.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

22.0 

17.8 

2.5 

5.4 

2.00 

0.00 

2.0 

0,0 

0.0 

05 

18.5 

17.9 

2.5 

4.9 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

19.5 

18.1 

4.0 

4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

21.0 

17.0 

6.0 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

21.0 

17.4 

6.0 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

19.0 

17.5 

4.0 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

17.5 

18.1 

2.0 

4.5 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

11 

20.0 

18.3 

2.0 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

23.0 

17.2 

2.0 

4.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

24.0 

17.6 

4.0 

3.1 

1.90 

0.00 

1.9 

0.0 

0.0 

14 

18.5 

17.0 

2.0 

3.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

16.5 

17.0 

0.0 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

15.0 

15.3 

1.5 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

13.5 

14.4 

0.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

18 

17.0 

15.6 

5.0 

1.9 

3.80 

0.00 

3.8 

0.0 

0.0 

19 

11.5 

15.7 

4.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

16.5 

15.8 

-1.0 

0.4 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

24.5 

17.0 

1.5 

L9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23.0 

17.8 

6.0 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

22.0 

17.7 

2.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

24 

16.0 

16.6 

4.0 

2.8 

5.40 

0.00 

5.4 

0.0 

0.0 

25 

17.0 

16.5 

7.5 

1.9 

5.60 

0.00 

5.6 

0.0 

0.1 

26 

17.0 

16.0 

-2.0 

1.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

27 

21.5 

13.8 

4.5 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

21.0 

15.2 

-1.0 

1.3 

2 00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

29 

17.0 

15.3 

-0.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

13  0 

15  7 

-3.0 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

Monthly  Mean: 

19.4 

16,9 

2.9 

3.3 

iiiiiiiiiii 

ao 

- M 'S- 

Highest  Max  Temp:  26,5 

Total: 

24,3 

0.0 

24.3 

Lowest  Min  Temp:  -3.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37,4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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hSil)nmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 


Summer  1998  Climate  Report 


STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 


Elevation:  671  m 


April  - September 

Years  of  Record:  2 1 


Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

21.18 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

4.69 

'isiss 

Norma!  Mean  Summer  MBn  Temp 

4M 

Weekfy  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


■ Avg  Normal  Max  T 
■Avg Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Soowon  Ground 


Show  on  Ground 


Summer  m^est  Max  Temp: 

33.5 

Summer  Highest  Min  Temp: 

15.0 

Summer  Lowest  Min  Temp: 

-6.0 

Summer  Mean  Temperature: 

12.93 

Normal  Summer  MeanTemperature: 

11.45 

* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inciusiv 

Sunday,  April  18, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

^ Climate  Report 

STATION:  Grovedale  August  1998 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

25.0 

23.6 

13.5 

9.2 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

02 

26.0 

23.7 

11.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

28.5 

23.2 

8.5 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

32.5 

24.6 

8.0 

9.0 

8 00 

0.00 

8.0 

00 

0.0 

05 

31.5 

24.4 

7.0 

8.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

29.5 

24.8 

9.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

22.5 

23.0 

7.0 

8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

24.0 

22  9 

4.0 

8.5 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.0 

09 

28.0 

24.3 

6.0 

7.3 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

10 

25  0 

22.5 

8.0 

8.4 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

11 

24.0 

22.2 

5.5 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

26.0 

23.7 

10.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

26.5 

22.8 

7.0 

7.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

26.0 

23  1 

8.5 

8.8 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

26.0 

22.0 

9.0 

7.8 

6.00 

0.00 

6.0 

00 

0.0 

16 

20.0 

21.0 

12  0 

7.3 

6.40 

0.00 

64 

0.0 

0.0 

17 

17.0 

21.5 

6.5 

6.8 

8.60 

0.00 

86 

0.0 

0.0 

18 

22.5 

22.5 

7.5 

7.5 

0.00 

0 00 

00 

0.0 

0.0 

19 

21.5 

23.0 

11.5 

6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

24.0 

21.9 

7.5 

7.3 

0.00 

0,00 

0.0 

0,0 

0.0 

21 

22.5 

21.4 

7.5 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

27.0 

21.7 

4.0 

5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

25.0 

20.6 

4.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

24.0 

20.2 

3.0 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

25 

24.0 

19.9 

13.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

21.0 

20.6 

3.0 

5.8 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

27 

22.0 

21.4 

7.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

21.0 

20.6 

6.5 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

29 

25.5 

19.5 

4.0 

6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

30.0 

19.4 

9.0 

5.9 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

31 

24.0 

18.9 

2.5 

5.6 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

24.9 

22A 

7.4 

73 

Ijlpllllll 

: ao 

0.0 

Highest  Max  Temp:  32.5 

Total: 

32.2 

0*0 

32.2 

Lowest  Min  Temp:  2.5  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION;  Grovedale  July  1998 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

21.5 

21.5 

15.0 

9.2 

21.00 

0.00 

21.0 

0.0 

0.0 

02 

20.0 

21.5 

13  0 

9.7 

13.00 

0.00 

13.0 

0.0 

0.0 

03 

21.0 

21.6 

9.5 

9.0 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

04 

25.0 

20.8 

10  0 

8.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

23.0 

20.5 

10,5 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

26.0 

21.8 

11.5 

9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

27  0 

216 

8.5 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

26  5 

22  0 

12  0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

24.5 

22.2 

10.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

26.0 

22.5 

10.5 

7,7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

27  5 

22.6 

13  5 

9.2 

3 00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

12 

24.0 

22.5 

12.5 

10,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

21.0 

21.5 

10.0 

9.1 

3.20 

0.00 

3.2 

0,0 

0.0 

14 

19.5 

21.6 

8.0 

8.3 

100 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

15 

11.5 

21.3 

8.0 

8.7 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

16 

17.0 

21.4 

95 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

23.0 

22.1 

8.5 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

25.0 

22.2 

4.5 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

25.5 

23.2 

6.5 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

20 

22.5 

23,4 

10.5 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

19.0 

23.3 

10.0 

9.7 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

22 

22.0 

23.8 

5.0 

8.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

26.0 

23.3 

9.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

30.0 

23.9 

13.0 

9.8 

3 60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

25 

28.5 

24.7 

12.5 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

29.0 

24.6 

8.0 

9.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

27 

33.5 

24.5 

10.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

26.5 

23.4 

6.0 

8,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

25.5 

24.1 

7.5 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

28.5 

24.8 

9.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

28.0 

24.6 

110 

9.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

24.3 

tin 

0,0 

Highest  Max  Temp:  33.5  °C 

Total: 

48.0 

0,0 

48,0 

Lowest  Min  Temp:  4.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65,1 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

' Climate  Report 

STATION;  Grovedale  June  1998 


Location: 

Lat:  55.02 

Long; 

-118.88 

Elevation; 

671m 

Years  of  Record;  2 1 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Tomp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG 

(cm) 

01 

24.5 

21.0 

6.0 

7.4 

8 00 

0.00 

8.0 

0.0 

0.0 

02 

15.0 

19.5 

2.0 

5.1 

1.00 

0.00 

1.0 

0,0 

0.0 

03 

17.5 

19.4 

7.5 

5.1 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

04 

15.5 

19.5 

-1.5 

5,8 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

05 

18.5 

19.3 

-1.0 

6.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

06 

21.0 

19.6 

2.5 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

22.5 

20.3 

2.0 

5.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

OS 

23.0 

20.7 

3.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

27.0 

21.0 

9.5 

5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

30.5 

21.0 

10.0 

5,9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

28.0 

20.5 

12.0 

6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

12 

23.0 

20.4 

3.5 

7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

23.0 

21.0 

6.0 

6,1 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

14 

19.5 

20.5 

6.5 

6.3 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

15 

17.0 

20.7 

9.0 

6.6 

6 20 

0.00 

6.2 

0.0 

0.0 

16 

16.5 

19.9 

8.0 

6.5 

5.00 

0.00 

5.0 

0.0 

0.0 

17 

19.0 

20.0  . 

2.0 

6.1 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

18 

21.5 

20.5 

7.0 

6.5 

2 20 

0.00 

2.2 

0,0 

0.0 

19 

21.0 

20.4 

6.5 

6.7 

11.20 

0.00 

11.2 

0.0 

0.0 

20 

24.0 

20.5 

6.5 

7,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

26.0 

21.0 

7.5 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

22 

27.5 

21.9 

7.0 

7.9 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

23 

27.5 

21.6 

6.0 

7.6 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

24 

25.0 

20.9 

11.0 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

22.5 

21.1 

7.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

21.0 

22.8 

10.0 

8,6 

11.20 

0.00 

11.2 

0.0 

0.0 

27 

19.0 

21.8 

4.0 

7.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

22.5 

21.4 

10.5 

8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

19.0 

21.1 

13.0 

8.2 

6 20 

0.00 

6.2 

0,0 

0.0 

30 

20.0 

21.8 

11.5 

8.3 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

21.9 

20.7 

6.5 

6.7 

. 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  30,5 

oc 

Total: 

61,0 

0.0 

61.0 

Lowest  Min  Temp;  -1,5  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  70,0 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  md  Forest  Services 

Climate  Report  ''  ’ 

STATION;  Grovedale  May  1998 


Location:  Lat:  55.02  Long:  >118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record;  21 


Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

23.0 

15.9 

-1.0 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.0 

02 

27.5 

14.6 

5.5 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

03 

29.0 

14.1 

3.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.1 

04 

20.0 

15.0 

■4.5 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

26.5 

16.4 

3.5 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0,6 

06 

17.5 

15.4 

-1.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

27.0 

16.2 

11.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

19.5 

16.4 

-2.5 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.2 

09 

20.5 

16.7 

6.5 

2.3 

6.00 

0.00 

6.0 

0.0 

0.1 

10 

15.5 

16.1 

-2.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

20.0 

16.7 

-1.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

12 

22.0 

18.8 

0.0 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

22.0 

18.0 

2.0 

2.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

14 

22.5 

17.3 

8.0 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

17.5 

17.4 

8.0 

2.0 

10.80 

0.00 

10.8 

0.0 

0.3 

16 

15.0 

17.9 

7.0 

2.9 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

17 

19.0 

18.4 

2.0 

3.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

18 

21.0 

17.4 

7.0 

4,1 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

19 

21.0 

17.2 

3.0 

2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

22.0 

16.9 

2.0 

3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

21 

24.0 

16.5 

2.5 

2.0 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

22 

26.0 

15.9 

5.0 

3.2 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

23 

24.0 

17.0 

6.0 

3.1 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

24 

22.5 

18.6 

7.5 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

25.0 

19.5 

7.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

25.5 

19.1 

5.0 

4,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

27 

23.0 

18.5 

7.5 

3.7 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

28 

25.0 

19.9 

8.0 

3.5 

5.00 

0.00 

5.0 

0.0 

0.0 

29 

19.5 

20.8 

5.0 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

24.0 

20.0 

4.5 

5.0 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

31 

24.0 

20.1 

5.0 

5,1 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0,0 

Monthly  Mean; 

22.3 

17.4 

xs 

24 

0.0 

04 

Highest  Max  Temp:  29.0 

Total: 

31.0 

0.0 

31.0 

Lowest  Min  Temp;  -4.5  Normal  Precipitation  for  the  Month;  36.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  1998 


Location:  Lat:  55.02  Long;  18.88 Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

10.0 

6.7 

-5.5 

-4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.8 

02 

10.0 

8.7 

-6.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

14.1 

03 

10.0 

9.2 

-3.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

12.8 

04 

10.0 

7.0 

-5.0 

-6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.9 

05 

11.5 

7.4 

-3  0 

-5.1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

11.6 

06 

13.5 

7.5 

-4.5 

-4.6 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

10.9 

07 

16.0 

8.7 

-2  0 

-5.7 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

10.8 

08 

14.5 

8.2 

-1.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

10.4 

09 

no 

8.4 

-6.0 

-6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.4 

10 

10.0 

8.1 

-5.5 

-5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.1 

11 

9.0 

8.3 

-2.0 

-4.6 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

8.9 

12 

6.5 

9.0 

-6.0 

-4.5 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

8.7 

13 

10.0 

9.8 

-3.0 

-3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.2 

14 

7.5 

11.5 

0.0 

-2.1 

0.00 

2.50 

25 

2.0 

7.7 

15 

11.0 

12.5 

-5.5 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

16 

14.0 

12.9 

-4.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

00 

00 

6.4 

17 

13  0 

12.7 

-4.5 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.4 

18 

16.5 

12  8 

-4.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.6 

19 

18.0 

13.8 

1.0 

-1.9 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

4.9 

20 

12.5 

14.0 

-1.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

21 

16.5 

14.3 

0.0 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

22 

16.0 

14.4 

-0.5 

-0.7 

0.00 

0 00 

00 

00 

3.0 

23 

19.0 

14.0 

-2.0 

-1.2 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

2.7 

24 

22.5 

12.8 

3.0 

0.0 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

2.3 

25 

13.0 

12.6 

-5.0 

-1.6 

0.20 

0.00 

0.2 

00 

2.0 

26 

17.0 

13.3 

-2.0 

-1.4 

0.00 

0 00 

00 

0.0 

1.8 

27 

20.0 

14.4 

-1.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

18.0 

14.9 

0.0 

-0.9 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.4 

29 

22.0 

14.8 

5.0 

1.0 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.3 

30 

22.0 

14.9 

-3.0 

4).2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.9 

Monthly  Mean: 

14.0 

11.3 

-2.5 

-2<7 

0.1 

6^ 

Highest  Ma:s  Temp:  22.5 

Total: 

0.4 

2.5 

2.9 

Lowest  Min  Temp:  -6.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  March  1998 


Location:  Lat;  55.02  Long:  ~118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Ram 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-0.5 

0.1 

-18.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

00 

00 

42.3 

02 

0.5 

-1.0 

-20.0 

-12.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

42.0 

03 

-LO 

-1.8 

-8.0 

-13.3 

0.00 

2.00 

2.0 

2.0 

41.8 

04 

-3.5 

-1  9 

-8.0 

-14.6 

0.00 

3.00 

3.0 

5.0 

41.3 

05 

-4.0 

-1.2 

-10.0 

-15.0 

0 00 

7.00 

7.0 

12,0 

41.3 

06 

-7.0 

-1.1 

-11.0 

-15.4 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

41.8 

07 

-6.0 

-2.3 

-19.0 

-14.5 

0 00 

2.00 

2.0 

14.0 

42.9 

08 

-12.0 

-0.6 

-28.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

42.1 

09 

-11.5 

28 

-16.0 

-11.4 

0.00 

1.00 

1.0 

15.0 

41.9 

10 

-10.0 

1.2 

-24.5 

-12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

41.3 

11 

8.0 

22 

-15.0 

-12.3 

0 00 

0.00 

0.0 

12.0 

40.5 

12 

11.0 

2.8 

1.0 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

7.0 

39.2 

13 

5.5 

2.9 

-6.0 

-9.6 

0,00 

10.00 

10.0 

16.0 

38,3 

14 

0.0 

3.3 

-11.0 

-9.1 

0.00 

1.00 

1.0 

17.0 

37.3 

15 

11.0 

3.3 

-4.0 

-10,1 

0.00 

0.00 

0.0 

13,0 

36.3 

16 

10.5 

3.0 

-8.5 

-12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

10.0 

35.2 

17 

8.0 

3 1 

-5.0 

-10.8 

0.00 

0.00 

0.0 

7,0 

33.7 

18 

21.0 

52 

-9.0 

-8.4 

0.00 

0 00 

0.0 

2,0 

32.6 

19 

11.0 

5.4 

-4.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

31.6 

20 

10.0 

5.3 

0.0 

-8.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

30.2 

21 

6.0 

2.9 

-2.0 

-8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

29.1 

22 

5.5 

4.0 

-8  5 

-9.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

28.4 

23 

7.0 

3.7 

-0.5 

-8.6 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

27.7 

24 

11.5 

3.9 

-3.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

27.2 

25 

10.5 

6.0 

-1.0 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25.8 

26 

10.0 

6.9 

-1.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

24,7 

27 

7.0 

5.5 

-6.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

22.9 

28 

6.5 

4.9 

-5.0 

-7.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

22.3 

29 

7.5 

5.8 

-3.0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.9 

30 

11.0 

7.4 

-0.5 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

19.4 

31 

12.5 

7.7 

-0.5 

-3,4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

17,6 

Monthl]^  Mean: 

4.4 

2.9 

-8^ 

-10.0 

5.6 

33.5 

Highest  Max  Temp:  21.0 

Total: 

0.0 

26.0 

26.0 

Lowest  Min  Temp:  -28,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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'h  Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

: - . , , . ; 


Winter  1997/1998  Climate  Report 


STATION;  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m 


October  - March 

Years  of  Record:  2 1 


Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

1.48 

Actual  Mean  Winter  Min  Temp 

-11.01 

-0,61 

-12.65 

Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ciound 


Normal  Snow  on  Ground 


Snow  on  Gromd 


Total  Winter  Precip  (mm) 

119.1 

Winter  Noimal  Prmp  (mm) 

164.8 

26.9 

Winter  Highest  Min  Temp: 

5.0 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-40.0 

Winter  Normal  MeanTemperature; 

-6.63 

* For  this  Report^  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 

Saturday,  April  17,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  February  1998 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Actual 

Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Mm 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG* 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

3.0 

-6.3 

-21.0 

-18  3 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

49.5 

02 

-4.0 

-4.6 

-24.0 

-18.6 

0.00 

0.00 

0.0 

22,0 

48.8 

03 

-3.0 

-5.0 

-18.0 

-ll.l 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

48.6 

04 

-1.5 

-3.2 

-10.0 

-18.2 

0 00 

0.00 

0.0 

22.0 

48.3 

05 

-6.0 

-4.3 

-12.0 

-18.2 

0.00 

1.00 

1.0 

23.0 

48.1 

06 

-6.5 

-4.1 

-13.0 

-17.0 

0.00 

0.50 

0.5 

23.0 

48.0 

07 

-7.0 

-3.3 

-11.0 

-16.0 

0.00 

3.50 

3.5 

27.0 

MJ 

08 

-7.0 

-4.9 

-20.0 

-17.3 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

47.3 

09 

-6.0 

-6.0 

-18.0 

-18.7 

0 00 

0.00 

0.0 

27  0 

47.4 

10 

6.5 

-6.0 

-12.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

25  0 

48.0 

11 

6.0 

-5.6 

-12.5 

-16.7 

0.00 

0 00 

0.0 

23  0 

48.5 

12 

8.0 

-4.3 

-15.5 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

48.0 

13 

4.0 

-3.3 

-8.5 

-16.6 

0,00 

0.00 

0.0 

19.0 

48.5 

14 

9.0 

-3.1 

-14.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

48.3 

15 

9.0 

-5.8 

-16.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

48.0 

16 

3.0 

-7.2 

-17.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

12  0 

48.0 

17 

3.0 

-5.7 

-21.0 

-18.7 

0 00 

0 00 

0.0 

no 

47.7  ■ 

18 

0.0 

-3.9 

-16.5 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

no 

48.3 

19 

10.0 

-1.4 

-10.0 

-14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

47.6 

20 

10.5 

-1.1 

-8.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

5,0 

47.0 

21 

5.0 

-1.1 

-11.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

46.3 

22 

6.0 

-L4 

-12.5 

-14.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

46.0 

23 

8.5 

-1.0 

-7.0 

-12.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

46.3 

24 

7.0 

0.3 

-15.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

45.8 

25 

6.5 

0.2 

-19.0 

-13.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

44.9 

26 

3.5 

0.6 

-13.0 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

44.5 

27 

4.5 

-0.1 

-16.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

43.7 

28 

1.0 

-0.3 

-20.0 

-12.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

43.0 

Monthly  Mean: 

iiiiiii 

-3.3 

wmMm 

Highest  Max  Temp:  10.5 

Total: 

0.0 

5J 

Iiiiiii 

Lowest  Min  Temp:  -24.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  January  1998 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118>88  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-16.0 

-9.9 

-26.0 

-21  1 

0 00 

6.00 

6.0 

21.0 

35.5 

02 

-16.0 

-9.1 

-33.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

21,0 

35.8 

03 

-25.0 

-9.6 

-37.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

21.0 

36.8 

04 

-27  0 

-9.3 

-36.0 

-19.6 

0 00 

0.00 

0.0 

21.0 

37.7 

05 

-25.5 

-9.5 

-30.0 

-23,1 

0.00 

1.00 

1.0 

22.0 

38.5 

06 

-23.0 

-9.5 

-27.0 

-22.5 

0.00 

2.00 

2.0 

24,0 

39.7 

07 

-22.0 

-7.7 

-24.5 

-20.8 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

39.8 

08 

-26.0 

-10.9 

-28.0 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

24  0 

41.7 

09 

-20.0 

-12.8 

-24  0 

-22.6 

0.00 

0.00 

0.0 

24  0 

42.3 

10 

-21.5 

-12.3 

-39.0 

-22.1 

0.00 

0.00 

00 

24.0 

42.8 

11 

-28  0 

-9  6 

-40.0 

-20  3 

0 00 

0.00 

0.0 

23  0 

43.8 

12 

-28.0 

-7.0 

-39.0 

-19.4 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

44.8 

13 

-21.0 

-6.8 

-30.0 

-18,0 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

45,2 

14 

-19  0 

-7.2 

-29.0 

-19.6 

0.00 

2.00 

2.0 

25.0 

46.2 

15 

-17.5 

-5.7 

-21.0 

-18.1 

0.00 

4.00 

4.0 

29,0 

46.8 

16 

-17.0 

-6.3 

-25.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

29.0 

47.7 

17 

-11.0 

-69 

-23  0 

-19.0 

0.00 

0.00 

0.0 

29  0 

47.6 

18 

-13  0 

-6.8 

-23.0 

-18  9 

0 00 

0.00 

0.0 

29.0 

47.8 

19 

-10.5 

-5.6 

-21.0 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

47.3 

20 

-17.0 

-4.2 

-21.0 

-16.6 

0.00 

3.50 

3.5 

31.0 

47,0 

21 

-15.0 

-4.1 

-25.0 

-14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

31.0 

47.3 

22 

-11.5 

-4.1 

-22.5 

-16.4 

0.00 

0.00 

0.0 

31.0 

47.2 

23 

-14.0 

-5.2 

-210 

-18.4 

0.00 

0.50 

0.5 

31.0 

47.0 

24 

-10.0 

-6.3 

-15.0 

-19.7 

0.00 

3.00 

3.0 

34.0 

48.3 

25 

0.5 

-6.2 

-17.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

49.5 

26 

7.5 

-6.4 

-11.5 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

31.0 

49.3 

27 

4.0 

-5.9 

-14.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

30.0 

50.0 

28 

6.0 

-6.4 

-14.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

50.7 

29 

-3.0 

-6.7 

-15.0 

-18.3 

0 00 

0.00 

0.0 

28.0 

51.7 

30 

65 

•4.7 

-10.0 

-18.1 

0 00 

0.00 

0.0 

26  0 

51.0 

31 

85 

-5.6 

-14.5 

-17.6 

0.00 

0.00 

0.0 

23  0 

50.4 

Mohithiy  Meaii: 

iiiiiii 

-7A 

Iiiiiii 

493 

26.5 

45,1 

Highest  Max  Temp;  8.5 

°C 

Total: 

0,0 

22.0 

22.0 

Lowest  Min  Temp:  -40,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale  December  1997 

Location:  Lat:  55.02  Long;  -118.88 Elevation;  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

6.0 

-4.8 

-5.0 

-16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

17.4 

02 

6.0 

-5.0 

-11.0 

-17.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

18.4 

03 

1.0 

-6.9 

-14.0 

-17.5 

0 00 

0.00 

00 

00 

19.3 

04 

0.0 

-48 

-16.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.5 

05 

-7.0 

-4.5 

-16  5 

-16.9 

0,00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.4 

06 

-4.0 

-4.4 

-7.5 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

20.6 

07 

-4.0 

-5  9 

-16.0 

-19.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

20.8 

OB 

-4.0 

-6.2 

-18.0 

-18  2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

22.0 

09 

3.0 

-6  2 

-14.0 

-18  0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

24.4 

10 

3.0 

-6.5 

-13.0 

-17  8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

24.9 

11 

1.5 

-4.1 

-8.5 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25.3 

12 

7.5 

-4.8 

-15 

-16.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

25.3 

13 

9.0 

-3.8 

-1.0 

-17.0 

0.00 

0 00 

00 

0.0 

25.9 

14 

13.0 

-3.9 

-3.5 

-14.9 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

26.0 

15 

11.5 

-3  6 

-1.0 

-15.9 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

25.9 

16 

7.0 

-3.9 

-6.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25.5 

17 

80 

-5.6 

-7.0 

-18.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

26.9 

18 

3.5 

-6.1 

-15  0 

-18  3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

28.0 

19 

-1.0 

-5.2 

-15.5 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

27.5 

20 

-1.0 

-5  1 

-8.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

27,8 

21 

0.0 

-6.9 

-5.0 

-17.4 

0.00 

4.00 

4.0 

4.0 

28.2 

22 

1.0 

-6.1 

-15  0 

-17.7 

0 00 

0.00 

0.0 

4.0 

28.9 

23 

4.0 

-6.4 

-5.5 

-18.5 

0.00 

0.00 

0.0 

30 

29.1 

24 

5.0 

-6.0 

-7.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

29.5 

25 

7.0 

-4.4 

-2.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

00 

00 

29.5 

26 

7.5 

-5.1 

-3.0 

-15.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

30.3 

27 

7.5 

-6.9 

-3.0 

-19.3 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

31.4 

28 

6.5 

-10.2 

-2.5 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

32.0 

29 

7.0 

-8  4 

0.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

32.2 

30 

6.0 

-6.4 

-7.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

33.0 

31 

3.0 

-8.3 

-16.0 

-21.1 

0.00 

15.00 

15,0 

15  0 

34.2 

Monthly  Mean: 

3.7 

-5.7 

iiiiiiii 

-17.7 

0.9 

26,1 

Highest  Max  Temp:  13.0  Total:  0.0  19.0 

Lowest  Min  Temp:  -18.0  Normal  Precipitation  for  the  Month 

19.0 
: 32.0 

Annual  Mean: 

10.09 

8,99 

-3D2 

-4.12 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 

433.7 

115.0 

548.7 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


Annual  Lowest  Min 


Tem^ 


Annual  Mean  Temperature:| 

ss 

0 

1 

1 

1 

1 

Mr 

□a 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report  


STATION:  Grovedale  November  1997 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day  ^ 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

(cm) 

01 

12.0 

3.4 

-0  5 

-8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

02 

11.0 

4.1 

-2.5 

-6.7 

0.00 

0,00 

0.0 

0,0 

3.1 

03 

75 

3.8 

-4.5 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.2 

04 

11.0 

4.5 

-3.0 

-4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.9 

05 

13  0 

4.1 

-0.5 

-5.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

06 

15.5 

3.0 

3.0 

-6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

07 

5.5 

0.5 

-7.5 

-7.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

08 

5.5 

-03 

-11.0 

-8,5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.3 

09 

2.5 

-0.3 

-13.0 

-10.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

10 

1 5 

-1.4 

-3  0 

-11.1 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

7.3 

11 

10 

-09 

-14  0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.9 

12 

4.5 

0.5 

-13.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.5 

13 

75 

0.4 

-11.0 

-11.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.9 

14 

2.5 

-0.3 

-14.5 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.5 

15 

5.0 

0.2 

-14  0 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.1 

16 

5.5 

-1.0 

-15  0 

-13.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.4 

17 

-8.0 

-3.6 

-10.0 

-13  1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

10.6 

18 

-3.5 

-4.2 

-9.0 

-12.3 

0.00 

1.00 

1.0 

1 0 

11.0 

19 

-3.0 

-3.0 

-7.0 

-12.5 

0.00 

1.00 

1.0 

2.0 

11.2 

20 

-5.5 

-3.0 

-10.0 

-13.0 

0.00 

1.00 

1.0 

3,0 

12.7 

21 

-2.5 

-4.3 

-9.5 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

12.9 

22 

3.0 

-2.9 

-12  0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

14.3 

23 

2.0 

00 

-10  5 

-15.7 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0 

15,1 

24 

8.5 

-4.6 

-7.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.8 

25 

9.0 

-5  4 

-7.5 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

16.0 

26 

2.0 

-5.2 

-9.0 

-16.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

15,9 

27 

4.0 

-2.1 

-5  5 

-15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.5 

28 

60 

-0.7 

-3.0 

-10.2 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

15.1 

29 

2.0 

-1  1 

-11.0 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

16.8 

30 

4.0 

-2.6 

-11.0 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

17.3 

Monthly  MLean: 

4.3 

-0.9 

-8.2 

-1L5 

ililiilii 

0.4 

10,1 

Highest  Max  Temp:  15.5 

Total; 

1,0 

3,0 

4.0 

Lowest  Min  Temp:  -15.0  Normal  Precipitation  for  the  Month;  27.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION;  Grovedale  October  1997 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  2 1 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Mm 

Temp 

Norma] 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

14.0 

15.6 

2.0 

0.9 

3.40 

0.00 

34 

00 

0.1 

02 

14.5 

15.3 

5.0 

1.7 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

03 

16.5 

15.2 

0.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

04 

10.0 

14.4 

-1.5 

1,3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

05 

7.0 

14.0 

-2.0 

1.6 

2 60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.7 

06 

9.0 

13.6 

-1.0 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

10.0 

13.0 

-2.0 

0.3 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.2 

08 

4.0 

12.7 

-6.5 

-0.6 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

0.1 

09 

3.0 

12.4 

-5.5 

0.3 

0 00 

1.00 

1.0 

1 0 

0.4 

10 

0.0 

13.4 

-3.5 

1.1 

0.00 

1.00 

1.0 

2.0 

0.9 

11 

1.0 

13.6 

-3.0 

0.6 

0.00 

2.00 

2.0 

4.0 

0.6 

12 

2.0 

14.6 

-7.0 

-1.6 

0.00 

6.00 

6.0 

9.0 

0.6 

13 

-2.0 

11.1 

-9.0 

-0.6 

3.00 

0.00 

3.0 

9.0 

0.4 

14 

4.0 

11.4 

-3.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

7,0 

0.4 

15 

10.0 

10.1 

0.0 

-1.3 

0 00 

0.00 

0.0 

4.0 

0.6 

16 

15.5 

8.7 

3.5 

-1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

17 

15.0 

8.1 

-1.0 

-2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

18 

11.0 

8.8 

-3.0 

-3.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

19 

12.0 

8.5 

-4.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

20 

11.0 

8.8 

-5.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

1.8 

21 

9.0 

10.2 

0.0 

-2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

22 

10.0 

10.1 

1.0 

-4.3 

5 00 

0.00 

5.0 

0.0 

1.5 

23 

7.0 

9.3 

-4.5 

-4.1 

3.40 

5.50 

8.9 

5.0 

1.2 

24 

2.0 

9.3 

-2.0 

-1.4 

0.00 

1.00 

1.0 

6.0 

1.1 

25 

4.5 

8.6 

-2.0 

-1.1 

2.60 

0.00 

2.6 

0,0 

1.3 

26 

9.0 

7.0 

-1.5 

-3.5 

2 60 

0.00 

2.6 

0.0 

1.8 

27 

9.5 

5.9 

0.0 

-4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

28 

6.0 

4.9 

-6.5 

-6.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

1.8 

29 

3.0 

3.8 

-4.0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

30 

5.5 

5.3 

-4.5 

^.3 

0.00 

l.OO 

1.0 

1.0 

2.0 

31 

8.5 

3.8 

-1.0 

-7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

1.9 

Monthly  Mean; 

7.8 

10.4 

-2J 

-L8 

iiiiliiiiiill 

1.6 

1^ 

Highest  Max  Temp;  16.5  °C 

Total: 

24.6 

18.5 

43.1 

Lowest  Min  Temp:  -9.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month;  26.6 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report - 

STATION:  Grovedale  September  1997 


Location:  Lat:  55.02  Long:  418,88  Elevation;  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

•1 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

17.5 

18  6 

4.0 

6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

23.5 

18  9 

9.0 

5.8 

0.40 

0.00 

0.4 

0,0 

0.0 

03 

25.0 

20.2 

7.0 

6.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

25.0 

17.8 

10.5 

5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

22,0 

17.9 

8.0 

4.9 

7 60 

0.00 

7.6 

00 

0,0 

06 

22.0 

18.1 

7.0 

4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

18.0 

17.0 

0.5 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

21.5 

17.4 

4.0 

4.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

09 

24.0 

17.5 

7.0 

3.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

25.0 

18.1 

9.0 

4.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

11 

22.0 

18.3 

14.0 

4.2 

1100 

0.00 

11.0 

0.0 

0.0 

12 

17.0 

17.2 

11.0 

4.6 

10.40 

0.00 

10.4 

0.0 

0.0 

13 

12.5 

17.6 

8.5 

3.1 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.0 

14 

12.5 

17.0 

5.5 

3.3 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

15 

7.0 

17.0 

1.5 

3,0 

3.40 

0.00 

3.4 

00 

0.0 

16 

6.0 

15.3 

3.5 

4.1 

1.20 

0.00 

1.2 

00 

0.0 

17 

9.0 

14  4 

15 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

18 

90 

15.6 

1 5 

1,9 

2.20 

0.00 

2.2 

0.0 

0.0 

19 

11.0 

15.7 

-0.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

20 

22.0 

15.8 

4.5 

0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

25.0 

17.0 

3.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

24.0 

17.8 

7.0 

3.0 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

23 

23.5 

17.7 

5.5 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

00 

24 

28.0 

16.6 

5.5 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26.0 

16.5 

4.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

26 

28.0 

16.0 

10.0 

1,5 

5.00 

0.00 

5.0 

0.0 

0.0 

27 

17.0 

13.8 

6.5 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

17.0 

15.2 

5.0 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

19.0 

15.3 

4.0 

2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

30 

15.5 

15.7 

9.0 

1.7 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.2 

Monthly  Mean: 

m 

,16.9 

■ 

3.5 

iiiiiiiiiii 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  28.0 

Total: 

47.4 

0.0 

47.4 

Lowest  Min  Temp:  -0.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snotv  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Summer  1997  Climate  Report 


STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m 


April  - September 

Years  of  Record:  2 1 


Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

18.45 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

r5.11 

Noimal  Mean  ^mmer  Max  Temp 

18.53 

Temp 

4^ 

Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 
Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Snow  on  Ground 


Snow  on  Ground 


I-  5 ” 


>»  >.  D C C C 

ro  (0  -J  3 3 3 

2 S 2 -5  ->  -> 


Cp  (O  (O  o 

Q.  i V 

0)  0)  Q.  Q.  a. 

^ ^ eg  (S  eg 


Total  Rain  (mm) 

408.1 

Total  Summer  Precip  (mm) 

X ^ ^ ,,  y,\  \^.Kl<^Total  Snov^  (cm) 

^4.5 

, Nonnal  Summer  Precip  (mm) 

Summer  Highest  Max  Temp: 

30.0 

Summer  Highest  Min  Temp: 

J.0 

Summer  Lowest  Min  Temp: 

' Summer  Mean  Temperature: 

11.78 

Normal  Suiter  MeanTemperature: 

17.0 

-18.0 

11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION;  Grovedale  August  1997 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

24.0 

23.6 

9.0 

92 

3.40 

0.00 

3.4 

00 

0.0 

02 

22.0 

23.7 

8.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

03 

22.0 

23.2 

9.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

04 

25.0 

24.6 

10.0 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

27.0 

24,4 

15.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

30.0 

24.8 

15.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

30.0 

23.0 

13.0 

8.0 

5.80 

0.00 

5.8 

0.0 

00 

OS 

21.0 

22.9 

11.0 

8.5 

5 60 

0.00 

5.6 

0.0 

00 

09 

16.0 

24.3 

4.0 

7.3 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

00 

10 

24.0 

22.5 

9.0 

8.4 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

11 

27.0 

22.2 

14.0 

7.9 

4 80 

0.00 

4.8 

0.0 

0.0 

12 

24.0 

23.7 

14.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

26.0 

22.8 

17.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

28.0 

23.1 

15.0 

8.8 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.0 

15 

22.0 

22.0 

11.5 

7.8 

34  40 

0.00 

34.4 

0.0 

0.0 

16 

14.5 

21.0 

11.0 

7.3 

2.20 

0.00 

2.2 

0.0 

0.0 

17 

15.0 

21.5 

2.5 

6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

20.0 

22.5 

6.5 

7.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

23.0 

23.0 

8.0 

6.9 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

20 

21.0 

21.9 

11.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

24.0 

21.4 

11.5 

6.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

22 

21.5 

21.7 

13.5 

5.4 

3.40 

0.00 

3.4 

0.0 

0.0 

23 

24.0 

20.6 

90 

5.9 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

24 

22.0 

20.2 

8.0 

4.4 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

25 

23.0 

19.9 

6.5 

5.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

23.0 

20.6 

7.0 

5,8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0,0 

27 

24.0 

21.4 

6.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

23.0 

20.6 

6.5 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

21.0 

19.5 

8.0 

6.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0,0 

30 

15.0 

19.4 

10  5 

5.9 

3 00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

31 

14.5 

18.9 

7,5 

5.6 

5.40 

0.00 

5.4 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean: 

22.5 

22.1 

73 

. 

ao 

03 

Highest  Max  Temp:  30.0 

°C 

Total: 

77.0 

0.0 

77.0 

Lowest  Min  Temp:  2.5  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60,5 


* SOG  = Snow  on  Ground 
Wednesday,  April  07,  1999 


Page  8 of  12 


Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report ; 

STATION:  Grovedale  July  1997 


Location: 

Lat;  55.02 

Long: 

-118  88 

Elevation; 

671m 

Years  of  Record;  2 1 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

1 ^ 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

210 

21.5 

65 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

21.5 

21.5 

10.0 

9.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

23.5 

21.6 

10.0 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

24.5 

20.8 

9.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

25,0 

20.5 

9.5 

9,3 

0,00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

06 

28.0 

21.8 

14.0 

9.6 

6.60 

0.00 

6.6 

0,0 

0.0 

07 

20.5 

21.6 

7.0 

8.3 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

08 

23.0 

22.0 

9.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

23.5 

22.2 

9.5 

8.6 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

10 

21.0 

22.5 

7.5 

7.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

17.0 

22  6 

13.5 

9,2 

29.40 

0.00 

29.4 

0,0 

0.0 

12 

17.0 

22.5 

12.0 

10.0 

18.60 

0.00 

18.6 

0.0 

0.0 

13 

20.0 

21.5 

14.0 

9.1 

6.60 

0.00 

6.6 

0.0 

0.0 

14 

24.0 

21.6 

13.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

24.5 

21.3 

14.0 

8.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

23.5 

21.4 

11.0 

7.7 

0.20 

0.00 

0.2 

0,0 

0.0 

17 

22.0 

22.1 

7.5 

8.6 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.0 

18 

22.0 

22  2 

11.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

19 

25.0 

23.2 

8.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

26.5 

23.4 

11.0 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

29.0 

23.3 

11.0 

9,7 

0.00 

’ 0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

28.0 

23.8 

14.5 

8.9 

17.00 

0.00 

17.0 

0.0 

0.0 

23 

22.0 

23.3 

8.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

21.0 

23.9 

8.0 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

21.5 

24.7 

6.5 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

21.0 

24.6 

6.5 

9.3 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

27 

19.0 

24.5 

13.0 

8.8 

2 60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

28 

21.0 

23.4 

110 

8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

29 

26.0 

24.1 

11.0 

9,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

27.0 

24.8 

14.0 

9.1 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

31 

20.0 

24.6 

12.0 

9.3 

9.80 

0.00 

9.8 

0,0 

0,0 

Monthly  Mean; 

22,9 

22.7 

SS 

iliiliii 

. 

ao 

6.0 

Highest  Max  Temp:  29.0' 

°C 

Total: 

99,2 

0,0 

99,2 

Lowest  Min  Temp;  6.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 


Page  7 of  12 


i Alberta  Environmental  Protection  - Laid  and  Forest  Services 
^ Climate  Report 


STATION:  Grovedale  June  1997 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record:  2 1 


Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

24  0 

21.0 

10.0 

7.4 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

02 

19.5 

19.5 

5.0 

5.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

21.0 

19.4 

3.0 

5.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

24.0 

19.5 

7.5 

5.8 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

05 

21.0 

19.3 

13.5 

6,4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

22.0 

19.6 

4.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

21.0 

20.3 

5.0 

5.0 

0.60 

0.00 

06 

00 

0.0 

08 

20.0 

20.7 

4.5 

5.9 

7 60 

0 00 

7.6 

0.0 

0.0 

09 

19.5 

21.0 

3.0 

5.7 

0.40 

0.00 

0.4 

00 

0.0 

10 

21.0 

21.0 

30 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

22.0 

20.5 

10  0 

6.4 

1.60 

0.00 

16 

00 

0.0 

12 

23.0 

20.4 

15.0 

7.2 

6.40 

0.00 

6.4 

0.0 

0.0 

13 

23.0 

21.0 

10.0 

6.1 

0.40 

0.00 

0.4 

0,0 

0.0 

14 

23.0 

20.5 

12.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

24.5 

20.7 

10.0 

6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

23.0 

19.9 

7.5 

6.5 

4.60 

0.00 

4.6 

0.0 

0.0 

17 

22.0 

20.0 

7.0 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

22.5 

20.5 

7.5 

6.5 

16  00 

0.00 

16  0 

0.0 

0.0 

19 

20.0 

20.4 

5.5 

6.7 

2 00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

20 

13.0 

20.5 

11.0 

7,1 

24.00 

0.00 

24.0 

0.0 

0.0 

21 

14.0 

21.0 

12.5 

8.6 

15.10 

0.00 

15.1 

0.0 

0.0 

22 

17.5 

21.9 

6.5 

7.9 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

23 

19.5 

21.6 

9.0 

7.6 

4.40 

0.00 

44 

0.0 

0.0 

24 

22.0 

20.9 

10.5 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

25.0 

21.1 

13.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

23.0 

22.8 

13.0 

8.6 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

27 

23.0 

21.8 

7.5 

7.8 

6.40 

0.00 

6.4 

00 

0.0 

28 

11.5 

21.4 

5.0 

8.0 

9.80 

0.00 

9.8 

0,0 

0.0 

29 

14.5 

21.1 

2.0 

8.2 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

30 

19.0 

21.8 

45 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

20.6 

20.7 

7.9 

6.7 

0.0 

0,0 

Highest  Majc  Temp:  25.0 

Total; 

105.1 

0.0 

105.1 

Lowest  Min  Temp:  2.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  70.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION;  Grovedale  May  1997 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

12.5 

15  9 

-9.0 

-0.7 

0 00 

0 00 

0.0 

00 

1.0 

02 

13.5 

14.6 

-4.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

03 

14.5 

14.1 

-2.0 

-0.2 

0 60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.1 

04 

15.5 

15.0 

-2  0 

-0.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

13.5 

16  4 

3.0 

LO 

1.80 

0.00 

1.8 

0,0 

0.6 

06 

16.5 

15.4 

1.0 

1.6 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.4 

07 

14.0 

16.2 

4.0 

2.8 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.2 

08 

18  0 

16.4 

-2.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

09 

22.5 

16.7 

1.5 

2.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

16.5 

16.1 

5.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

19  5 

16  7 

0.0 

2.3 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.3 

12 

24.0 

18  8 

3.0 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

20.0 

18.0 

2.0 

2.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

25.5 

17.3 

1.0 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

29.0 

17.4 

12.0 

2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

16 

24.0 

17  9 

2.5 

2.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

22.5 

18.4 

4.0 

3.6 

16.20 

0.00 

16.2 

0.0 

0.0 

18 

11.0 

17  4 

5.5 

4.1 

6 00 

0.00 

6.0 

0,0 

0.0 

19 

15.0 

17.2 

2.5 

2.1 

12.00 

0.00 

12.0 

0.0 

0.0 

20 

5.0 

16.9 

- 2.0 

3.8 

7.40 

0.00 

7.4 

0.0 

0.2 

21 

6.5 

16.5 

0.0 

2.0 

8.80 

0.00 

8.8 

0.0 

0.0 

22 

8.5 

15.9 

2.5 

3.2 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

23 

12.0 

17.0 

0.0 

3.1 

0.00 

0,00 

0.0 

0,0 

0.0 

24 

16.0 

18.6 

0.0 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

19.5 

19.5 

2.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

10.5 

19.1 

6.0 

4.1 

0.60 

0.00 

0.6 

0,0 

0.0 

27 

8.0 

18.5 

6.0 

3.7 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

28 

14.5 

19.9 

7.0 

3,5 

0.20 

0.00 

0.2 

0,0 

0.0 

29 

20  5 

20.8 

8.0 

4.7 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

30 

21.5 

20.0 

9.5 

5.0 

12.40 

0.00 

12.4 

0.0 

0.0 

31 

22.5 

20  1 

7.0 

5,1 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

Monthly  h^an: 

16.5 

17.4 

2*5 

2^ 

ao 

0*1 

Highest  Max  Temp:  29*0  ®C 

Total: 

74*8 

0*0 

74.8 

Lowest  Min  Temp:  -9.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 


Climate  Report 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long; 

-118.88 

Elevation: 

671m 

April  1997 

Years  of  Record:  2 1 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Mm 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

4.5 

6.7 

-6.0 

-4.8 

0.00 

1.00 

1.0 

30.0 

15  8 

02 

11.5 

8.7 

-3.5 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

14.1 

03 

12.0 

9.2 

-13.0 

-5.4 

0.00 

1.00 

1.0 

28.0 

12.8 

04 

3.0 

7.0 

-10.0 

-6.0 

0 00 

2.00 

2.0 

30.0 

11.9 

05 

-1.0 

7.4 

-10.5 

-5.1 

0,00 

0.00 

0.0 

30  0 

11.6 

06 

-3.0 

7.5 

-17.0 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

29.0 

10.9 

07 

-3.0 

8J 

-18.0 

-5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

10.8 

08 

0.5 

8.2 

-10.5 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

27  0 

10.4 

09 

1.0 

8.4 

-15.0 

-6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

26.0 

9.4 

10 

2.5 

8.1 

-10  0 

-5.0 

0 00 

0.00 

00 

24  0 

9.1 

11 

4.0 

8.3 

-14.0 

-4.6 

0 00 

0.00 

0.0 

23.0 

8.9 

12 

4.0 

9.0 

-9  0 

-4.5 

0 00 

0.00 

0.0 

21.0 

8.7 

13 

8.0 

9.8 

-3.0 

-3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

8.2 

14 

8.0 

11.5 

-4.5 

-2.1 

0.00 

0.50 

0.5 

17.0 

7.7 

15 

12.5 

12.5 

-3.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

15,0 

6.7 

16 

15.5 

12.9 

-6.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

12  0 

6.4 

17 

14.5 

12.7 

-1.0 

-1.2 

2 00 

0.00 

2.0 

8.0 

6.4 

18 

12.0 

12.8 

-3.0 

-1.9 

0 00 

0.00 

0.0 

4.0 

5.6 

19 

11.0 

13.8 

-3.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

4.9 

20 

11.5 

14.0 

-3.0 

-0.1 

0.20 

0.00 

0.2 

0,0 

4.1 

21 

11.0 

14.3 

0.0 

-0.3 

2.20 

0.00 

2.2 

0.0 

3.6 

22 

14.0 

14.4 

-2.5 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

3.0 

23 

14.0 

14.0 

-4.0 

-1.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.7 

24 

14.0 

12.8 

-3.0 

0.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.3 

25 

12.5 

12.6 

-4.5 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

26 

15.5 

13.3 

-2.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

18.5 

14.4 

0.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

13.5 

14.9 

1.0 

-0.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.4 

29 

12.5 

14.8 

-3.0 

1.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

12.0 

14.9 

-6.0 

•0.2 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

11.3 

-6.2 

Sv;,. 

134 

6.9 

Highest  Max  Temp:  18.5 

Total: 

4.6 

4.5 

9.1 

Lowest  Min  Temp;  -18.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19,5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Laad  and  Forest  Services 
Climate  Report . . 


STATION:  Grovedale  March  1997 

Location:  Lat;  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-3.0 

0.1 

-18.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

53  0 

42.3 

02 

-5.0 

-1.0 

-18.0 

-12,9 

0.00 

2.50 

2.5 

55.0 

42,0 

03 

-10.0 

-1.8 

-20.0 

-13.3 

0.00 

2.50 

2.5 

58.0 

41.8 

04 

-14.5 

-1.9 

-21.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

58.0 

41.3 

05 

-12.0 

-1.2 

-28.0 

-15,0 

0 00 

0.00 

0.0 

58,0 

41,3 

06 

-9.0 

-1.1 

-20.0 

-15.4 

0.00 

0.00 

0.0 

57.0 

41.8 

07 

-3.0 

-2.3 

-13.5 

-14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

57.0 

42.9 

08 

2.0 

-0.6 

-5.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

42.1 

09 

4.0 

2.8 

-9.0 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

54.0 

41.9 

10 

3.0 

1.2 

-8.5 

-12.4 

0.00 

5.50 

5.5 

58.0 

41,3 

11 

-3.0 

2.2 

-24.0 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

58.0 

40.5 

12 

-3.0 

2.8 

-19.0 

-10.5 

0.00 

2.50 

2.5 

60.0 

39.2 

13 

-13.0 

2.9 

-22.0 

-9.6 

0.00 

1.50 

1.5 

62.0 

38.3 

14 

-12.0 

3.3 

-21.0 

-9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

62.0 

37.3 

15 

-9.0 

3.3 

-24.0 

-10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

62.0 

36.3 

16 

-7.0 

3.0 

-22.0 

-12.2 

0.00 

0.01 

00 

62.0 

35.2 

17 

-5.0 

3.1 

-22.0 

-10.8 

0 00 

0.00 

0.0 

61.0 

33.7 

18 

1.0 

5.2 

-9.0 

-8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

60,0 

32.6 

19 

8.0 

5.4 

-1.0 

-7.2 

0 00 

0.00 

0.0 

57.0 

31.6 

20 

9.5 

5.3 

0.0 

-8.3 

0.00 

0,00 

0.0 

54,0 

30,2 

21 

6.0 

2.9 

-4.0 

-8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

52.0 

29.1 

22 

8.5 

4.0 

-4.0 

-9.5 

0.00 

0.00 

0.0 

50.0 

28.4 

23 

9.0 

3.7 

-4.0 

-8.6 

0 00 

0.00 

0.0 

47,0 

27,7 

24 

6.5 

3.9 

-5.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

45.0 

27.2 

25 

10.5 

6.0 

0.0 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

42,0 

25.8 

26 

11.0 

6.9 

-1.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

39,0 

24,7 

27 

8.5 

5.5 

-9.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

37.0 

22.9 

28 

5.0 

4.9 

-4.0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

35,0 

22.3 

29 

7.5 

5.8 

1 

o 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

20.9 

30 

8.5 

7.4 

-2.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

31.0 

19.4 

31 

6.0 

7.7 

-2.5 

-3.4 

0.00 

0,01 

0.0 

30.0 

17.6 

Monthly  Mean; 

0.2 

2,9 

wmim 

-10X1 

• ■ 

51.7 

Highest  Max  Temp:  11*0  °C 

Total; 

0*0 

14.5 

14.5 

Lowest  Min  Temp:  -28,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 


Winter  1996/1997  Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  - March 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

-1.90 

Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  SnowonOound  Nbrmal  Siowon  &omd  Siowon  Ciround 


Winter  Highest  Min  Temp: 

5.0 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-49.0 

1 

1 

^63 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 

Saturday,  April  17, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  February  1997 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record:  2 1 


. Day;r;\- 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

9.0 

-6.3 

-15.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

70.0 

49.5 

02 

3.0 

-4.6 

-16.0 

-18.6 

0.00 

0.00 

0.0 

69,0 

48.8 

03 

5.0 

-5.0 

-16.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

67.0 

48.6 

04 

5.5 

-3.2 

-22.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

65,0 

48.3 

05 

5.5 

-4.3 

-18  0 

-18.2 

0,00 

0.00 

0.0 

63.0 

48.1 

06 

7.0 

-4.1 

-18.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

62.0 

48.0 

07 

3.0 

-3.3 

-15.0 

-16.0 

0 00 

0.00 

0.0 

61.0 

47.7 

08 

7.0 

-4.9 

-9.0 

-17.3 

0 00 

0.00 

0.0 

59.0 

47.3 

09 

50 

-6.0 

-20.0 

-18  7 

0.00 

0.00 

0.0 

57.0 

47.4 

10 

0.0 

-6.0 

-22  0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

48.0 

11 

-2  0 

-5.6 

-26  0 

-16  7 

0.00 

0.00 

0.0 

56  0 

48.5 

12 

0.0 

-4.3 

-18.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

55.0 

48.0 

13 

0.0 

-3.3 

-11.0 

-16.6 

0,00 

0.00 

0.0 

55.0 

48.5 

14 

3.0 

-3.1 

-8  0 

-17.0 

0.00 

3.00 

3.0 

58  0 

48.3 

15 

-8.0 

-5.8 

-14  0 

-15.8 

0.00 

6.00 

6.0 

64  0 

48.0 

16 

-3.5 

-7.2 

-14.0 

-17.8 

0.00 

9.00 

9.0 

73  0 

48.0 

17 

-10 

-5.7 

-15.0 

-18  7 

0.00 

1.00 

1.0 

74.0 

47.7 

18 

-1  0 

-3.9 

-25.0 

-17.9 

0,00 

0.00 

0.0 

74.0 

48.3 

19 

0.0 

-1.4 

-14.0 

-14.5 

0.00 

0 00 

0.0 

73.0 

47.6 

20 

6.0 

-1.1 

-12.0 

-13,6 

0.00 

0.00 

0.0 

71.0 

47.0 

21 

1.0 

-1.1 

-13.0 

-14.6 

0 00 

0.00 

0.0 

70.0 

46.3 

22 

6.0 

-1.4 

-11.0 

-14.3 

0.00 

0.00 

0.0 

68.0 

46.0 

23 

11.0 

-1.0 

-8.0 

-12.7 

0.00 

0.00 

0.0 

65.0 

46.3 

24 

12.5 

0.3 

2.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

610 

45.8 

25 

12.0 

0.2 

-5.0 

-13.9 

0.00 

0.00 

0.0 

57.0 

44.9 

26 

6.0 

0.6 

-10.0 

-12.1 

0 00 

0.00 

0.0 

54.0 

44.5 

27 

-9.0 

-0.1 

-12.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

53.0 

43.7 

28 

-5.0 

-0.3 

-10.0 

-12  6 

0.00 

0.00 

0.0 

53,0 

43,0 

Monthly  Mean: 

iiiiiii 

llliiilj 

63.0 

Highest  Max  Temp:  12.5  ®C 

Total: 

b.o 

19.0 

illiiii 

Lowest  Min  Temp:  -26*0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  mid  Forest  Services 

Climate  Report ■ 

STATION:  Grovedale  January  1997 


Location:  Lat:  55.02  Long:  >118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-18.0 

-9.9 

-23.0 

-21.1 

0.00 

2.00 

2.0 

64.0 

35.5 

02 

-18.0 

-9  1 

-28.0 

-19.1 

0.00 

1.50 

1.5 

65.0 

35.8 

03 

-18.0 

-9.6 

-22.0 

-19.1 

0.00 

2.00 

2.0 

67.0 

36.8 

04 

-14.0 

-9.3 

-31.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

67.0 

2>1.1 

05 

-5  0 

-9.5 

-25.0 

-23.1 

0.00 

0,00 

0.0 

67.0 

38,5 

06 

1.0 

-9.5 

-19.0 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

66.0 

39.7 

07 

3.0 

-7.7 

-11.0 

-20,8 

0.00 

0.00 

0.0 

64.0 

39.8 

08 

30 

-10.9 

-19.0 

-22.5 

0.00 

2 00 

2.0 

63.0 

41.7 

09 

-18.0 

-12.8 

-22.0 

-22.6 

0.00 

2.50 

2.5 

65.0 

42.3 

10 

-20  0 

-12.3 

-22.0 

-22.1 

0.00 

8 50 

8.5 

74.0 

42.8 

11 

-18  0 

-9.6 

-22.0 

-20.3 

0.00 

0.00 

0.0 

74.0 

43.8 

12 

-16.0 

-7.0 

-29.0 

-19.4 

0.00 

0.00 

0.0 

74.0 

44.8 

13 

-5,0 

-6.8 

-24.0 

-18.0 

0 00 

0.00 

0.0 

73.0 

45,2 

14 

0.0 

-7.2 

-20.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

73.0 

46.2 

15 

0.0 

-5.7 

-15.0 

-18.1 

0.00 

0,00 

0.0 

72.0 

46.8 

16 

-13.0 

-6.3 

-32.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

72.0 

47.7 

17 

-10.0 

-6.9 

-29.5 

-19.0 

0.00 

0.00 

0.0 

72.0 

47.6 

18 

40 

-68 

-10,0 

-18.9 

0.00 

0 00 

0.0 

71.0 

47,8 

19 

4.0 

-5.6 

-12.0 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

69.0 

47.3 

20 

0.0 

-4.2 

-5.0 

-16,6 

0.00 

4.00 

4.0 

73,0 

47.0 

21 

-5.0 

-4.1 

-16.0 

-14.7 

0.00 

4.00 

4.0 

77.0 

47,3 

22 

-14.0 

-4.1 

-23.0 

-16.4 

0.00 

4.50 

4.5 

81  0 

47.2 

23 

-15  0 

-5.2 

-27.0 

-18.4 

0.00 

0,00 

00 

81,0 

47.0 

24 

-25.0 

-6.3 

-40.0 

-19.7 

0.00 

1.00 

1.0 

82.0 

48.3 

25 

-26.0 

-6.2 

-49.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

82.0 

49.5 

26 

-20.0 

-6.4 

-47.5 

-18.3 

0.00 

0,00 

0.0 

81.0 

49.3 

27 

-20.0 

-5.9 

-36.0 

-18.7 

0.00 

3.00 

3.0 

84.0 

50.0 

28 

-10.0 

-6.4 

-24.0 

-18.1 

0 00 

1.50 

1.5 

85,0 

50.7 

29 

11.0 

-6.7 

-17.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

82.0 

51.7 

30 

11.0 

-4.7 

00 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

77.0 

.51.0 

31 

9.0 

-5.6 

1.0 

-17.6 

0.00 

0.00 

0.0 

72.0 

50,4 

Monthly  Mean: 

*^.5 

-.7,4 

-19,3 

73,2 

45,1 

Highest  Max  Temp:  11.0  °C 

Total: 

0,0 

36.5 

36.5 

Lowest  Min  Temp:  -49,0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale  December  1996 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-3.0 

-4.8 

-13.0 

-16.1 

0.00 

4.00 

4.0 

56.0 

17.4 

02 

-7.0 

-5.0 

-18.0 

-17,6 

0.00 

1.00 

1.0 

57  0 

18.4 

03 

-10.0 

-6.9 

-30.0 

-17.5 

0.00 

0.00 

00 

57.0 

19.3 

04 

0.0 

-4.8 

-22.0 

-17.7 

0.00 

0 00 

0.0 

56.0 

20.5 

05 

1.5 

-4,5 

-17.0 

-16.9 

0.00 

0.00 

00 

56.0 

20.4 

06 

4.0 

4.4 

-21.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

55.0 

20.6 

07 

-5.0 

-5.9 

-23.0 

-19,0 

0 00 

0.00 

0.0 

55  0 

20.8 

08 

-5.0 

-6.2 

-22.0 

-18.2 

0 00 

0 00 

00 

55.0 

22.0 

09 

-10.0 

-6.2 

-23  0 

-18.0 

0.00 

1.00 

1.0 

56.0 

24.4 

10 

-11  0 

-6.5 

-26.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

24.9 

11 

-9.0 

4.1 

-26.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

25.3 

12 

-9.0 

4.8 

-23.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

55  0 

25.3 

13 

-14.0 

-3.8 

-26.0 

-17.0 

0.00 

0,00 

0.0 

55.0 

25.9 

14 

-1.0 

-3.9 

-26.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

00 

55.0 

26.0 

15 

-1.0 

-3.6 

-15.0 

-15.9 

0.00 

0.00 

0.0 

54  0 

25.9 

16 

0.0 

-3.9 

-23.0 

-17  1 

0.00 

0 00 

0.0 

54.0 

25.5 

17 

-3.0 

-5  6 

-30.0 

-18.4 

0.00 

0.00 

0.0 

53.0 

26.9 

18 

3.5 

-6.1 

-16.0 

-18  3 

0.00 

0 00 

0,0 

52.0 

28.0 

19 

4.5 

-5.2 

-5.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

00 

50.0 

27.5 

20 

0.0 

-5.1 

-17.0 

-17.1 

0 00 

6.50 

65 

56.0 

27.8 

21 

-16.0 

-6.9 

-27.0 

-17.4 

0.00 

2.00 

2.0 

58.0 

28.2 

22 

-25.0 

-6.1 

-33  0 

-17  7 

0.00 

1.00 

1.0 

59.0 

28.9 

23 

-28.0 

-6.4 

-40.0 

-18.5 

0.00 

0.00 

0.0 

59.0 

29.1 

24 

-27.0 

-6.0 

43.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

59.0 

29.5 

25 

-12.0 

4.4 

-37.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

00 

58.0 

29.5 

26 

-18.0 

-5.1 

-31.5 

-15.6 

0.00 

0.00 

00 

58  0 

30.3 

27 

-20.0 

-6.9 

-410 

-19.3 

0.00 

0.00 

00 

58.0 

31.4 

28 

-20.0 

-10.2 

-41.5 

-20  1 

0.00 

0 00 

0.0 

57,0 

32.0 

29 

-24.5 

-8.4 

-42.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

57.0 

32.2 

30 

-24.0 

-6.4 

-32  0 

-19  7 

0.00 

0.00 

0.0 

57  0 

33.0 

31 

-23,0 

-8.3 

-25.0 

-21.1 

0.00 

5.00 

50 

62  0 

34.2 

Monthly  Mean: 

-10.1 

-5,7 

-163 

-17.7 

56.2 

mmmBmm 

Highest  Max  Temp:  4.5  °C  Total:  0.0  20.5 

Lowest  Min  Temp:  -43.0  Normal  Precipitation  for  the  Month: 

20.5 
: 32.0 

Annual  Mean: 

7.20 

8,98 

-7,31 

-4J3 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 301.6  174.9  476.5 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


Annual  Lowest  Min  Temp:^ 

-48.Q| 

|p|||||||||i||||||^^ 

Normal  Annual  MeanTe{nperature:| 

2.4^ 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 


Climate  Report 

STATION:  Grovedale  November  1996 

Location:  Lat:  55.02  Long;  >118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

12.0 

3.4 

-5.0 

-8  1 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

3.0 

02 

13  0 

4.1 

3.5 

-6.7 

10.60 

0.00 

10.6 

0,0 

3.1 

03 

5.0 

3.8 

0.0 

-5.8 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

3.2 

04 

15 

4.5 

-0.5 

-4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.9 

05 

5.5 

4.1 

-4.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

4.1 

06 

7.0 

3.0 

-5.0 

-6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

07 

6.0 

0.5 

-3.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

OS 

60 

-0.3 

-3.0 

-8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.3 

09 

0.0 

-0.3 

-11.0 

-10.7 

0.00 

17.00 

17.0 

17.0 

6.7 

10 

-7.0 

-1.4 

-11.0 

-11.1 

0.00 

14.00 

14.0 

310 

7.3 

11 

-8.5 

-09 

-18  5 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

31.0 

7.9 

12 

-7.0 

0.5 

-10.0 

-10,9 

0.00 

1.00 

1.0 

32.0 

8.5 

13 

-5.0 

0.4 

-16.0 

-ILl 

0,00 

0,00 

0.0 

32.0 

8.9 

14 

-5.0 

-0.3 

-9.0 

-10.9 

0.00 

4.00 

4.0 

36.0 

9.5 

15 

-8.5 

0.2 

-13.0 

-11.4 

0.00 

10.00 

10.0 

46.0 

10.1 

16 

-11.0 

-1.0 

-27.5 

-13.2 

0.00 

1.50 

1.5 

47.0 

10.4 

17 

-16  0 

-3  6 

-25  0 

-13,1 

0.00 

1.50 

1.5 

49  0 

10.6 

18 

-15.0 

-4.2 

-25.0 

-12.3 

0,00 

1 50 

1.5 

50.0 

11,0 

19 

-13.0 

-3.0 

-24.0 

-12.5 

0.00 

1.50 

1.5 

52.0 

11.2 

20 

-13.0 

-3.0 

-23.0 

-13.0 

0.00 

2.50 

2.5 

54,0 

12.7 

21 

-19.0 

-4.3 

-35.0 

-16.2 

0.00 

0.50 

0.5 

55.0 

12.9 

22 

-19D 

-2.9 

-37.5 

-15.8 

0 00 

0.00 

0.0 

55.0 

14.3 

23 

-19.0 

-3.8 

-35.0 

-15.7 

0.00 

1.50 

1.5 

56.0 

15,1 

24 

-17.0 

-4.6 

-34.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

15.8 

25 

-15.0 

-5.4 

-29.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

16.0 

26 

-7.0 

-5.2 

-24.0 

-16.3 

0.00 

0.00 

0.0 

55.0 

15.9 

27 

4.0 

-2.1 

-15.0 

-15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

54.0 

15.5 

28 

40 

-0.7 

-3.0 

-10.2 

0.00 

0.00 

0.0 

53.0 

15.1 

29 

2.0 

-1.1 

-16  0 

-12.1 

0 00 

0.00 

0.0 

52.0 

16.8 

30 

00 

-2.6 

-18.0 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

52.0 

17  3 

Monthly  Mean; 

-4.6 

-0.9 

-15,9 

^1L5 

34,1 

10.1 

Highest  Max  Temp:  13.0 

Total; 

10,6 

57.5 

68.1 

Lowest  Min  Temp:  -37.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  27,8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmenital  Protection  - Land  and  Forest  Services 
.■  " Climate  Report 


STATION:  Grovedale  October  1996 

Location:  Lat;  55.02  Long;  >118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

1.0 

15.6 

-5  5 

0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

20 

0.1 

02 

5.0 

15.3 

-3.0 

1,7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

5.0 

15.2 

-LO 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

04 

11.0 

14.4 

5.0 

1,3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

05 

12.5 

14.0 

-2.0 

1.6 

0,00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.7 

06 

14.0 

13.6 

-3.0 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

17.0 

13.0 

5.0 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

18.0 

12.7 

5.0 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

09 

17.0 

12.4 

5.0 

0.3 

0.20 

0 00 

0.2 

0.0 

0.4 

10 

19.5 

13.4 

2.0 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.9 

11 

21.0 

13.6 

3.0 

0.6 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.6 

12 

13.0 

14.6 

-5.0 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

13 

Il.O 

11.1 

0.0 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

14 

15.0 

11.4 

-4.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

12.0 

10.1 

1.5 

-1.3 

1.50 

0.00 

1.5 

00 

0.6 

16 

7.5 

8.7 

O 

1 

-1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

17 

7.0 

8.1 

-60 

-2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.3 

18 

5.0 

8.8 

-3.0 

-3.5 

0,00 

3.00 

3.0 

3.0 

1.8 

19 

0.0 

8.5 

-6.0 

-3.2 

0.00 

9.50 

9.5 

12.0 

2.0 

20 

5.0 

8.8 

-16.0. 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

10.0 

L8  .. 

21 

5.0 

10.2 

-2.0 

-2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

L8 

22 

7.0 

10  1 

-5.0 

-4.3 

0 00 

0.00 

0.0 

5.0 

1.5 

23 

8.5 

9.3 

-4.0 

-4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

1.2 

24 

7.0 

9.3 

-1.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.1 

25 

5.0 

8.6 

-4.0 

-1.1 

0.00 

2.50 

2.5 

2.0 

1.3 

26 

8.0 

7.0 

-11.0 

-3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

9.0 

5.9 

-10.0 

-4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

28 

9.0 

4.9 

-iO.O 

-6.4 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

1.8 

29 

-2.0 

3.8 

-20.0 

-7.4 

0.00 

1.50 

1.5 

2.0 

1.6 

30 

0.5 

5.3 

-15.0 

-6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

2.0 

31 

9.0 

3.8 

-7.0 

-7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

1.9 

Monthly  Mean: 

9.1 

10.4 

-3^ 

-1^ 

L6 

LO 

Highest  Max  Temp:  21.0 

Total: 

L7 

17.5 

19.2 

Lowest  Min  Temp:  -20.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  September  1996 


Location:  Lat;  55.02  Long:  «11B.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(an) 

01 

12.5 

18.6 

10  0 

6.8 

15.00 

0.00 

15.0 

0.0 

0.0 

02 

16.0 

18.9 

9.0 

5.8 

0.60 

0.00 

0.6 

0,0 

0.0 

03 

16.0 

20.2 

7.0 

6.2 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

11.5 

17.8 

1.0 

5.4 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

05 

10.0 

17.9 

4.0 

4.9 

0 40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

06 

115 

18.1 

8.0 

4.8 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

07 

12  0 

17.0 

4.5 

4.7 

8.00 

0.00 

8.0 

0.0 

0.0 

08 

9.0 

17.4 

5.0 

4.2 

4.40 

0.00 

4.4 

0.0 

0.0 

09 

15.0 

17.5 

30 

3.4 

1.60 

0.00 

1.6 

00 

0.0 

10 

18.0 

18.1 

0.0 

4.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

20.0 

18  3 

3.5 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

21.5 

17.2 

6.0 

4,6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

13 

23,0 

17.6 

6.5 

3.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

20.0 

17.0 

5.0 

3.3 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

15 

18.0 

17.0 

2.0 

3.0 

6.20 

0.00 

6.2 

0.0 

0.0 

16 

13.5 

15  3 

9.0 

4 1 

8.20 

0.00 

8.2 

00 

0.0 

17 

17.0 

14.4 

-0.5 

20 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

18.0 

15.6 

-2.0 

1 9 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.0 

19 

18.5 

15.7 

5.0 

2.0 

120 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

20 

15  0 

15.8 

0.0 

0.4 

0 00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

13.5 

17.0 

-2.0 

1.9 

0 80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

22 

12.0 

17.8 

-4.0 

3.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

12.0 

17.7 

-1.0 

2.8 

0.00 

0,00 

00 

0.0 

0.0 

24 

14.0 

16.6 

1.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

15.0 

16.5 

-2.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

26 

17.0 

16  0 

6.0 

1.5 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

27 

16.0 

13.8 

-4.0 

1.0 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

28 

5.0 

15.2 

0.0 

1.3 

10.00 

0.00 

10.0 

0,0 

0.0 

29 

5.0 

15  3 

1.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

5.0 

15.7 

-1.0 

1.7 

0.00 

3.00 

30 

3.0 

0.2 

Monthly  Mean: 

14.4 

16,9 

2,7 

o.i 

0.0 

Highest  Max  Temp:  23.0 

Total: 

63.6 

3.0 

66.6 

Lowest  Min  Temp;  -4.0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Summer  1996  Climate  Report 


STATION:  Grovedale  April  - September 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

17.56 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

3.32 

. Normal  Mean  Summer  Max  Temp 

18.53 

^ ^ Norm^  Mean  Sununer  M&  Temp 

4.36 

Weekfy  Average  Tenperatures 


Avg  Max  T 
Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Show  on  Ground 


Show  on  Ground 


iO 

1 

O) 

«? 

>% 

CO 

k 

i 

5 

s 

I S § "S)  ^ ^ 

3 3 3 5 0)0)0) 


, Total  Rain  (mm) 

289.3 

Total  Summer  Precip  (mm) 

. ^ x Total  Snow  (cm) 

19.8 

Normal  Summer  Precip  (mm) 

Summer  ffigliest  Max  Temp: 

30.0 

Summer  Highest  Min  Temp: 

Sunnner  Lowest  Max  Temp: 

-9.0 

Summer  Lowest  Min  Temp: 

Summer  Mean  Temperature: 

10.44 

Normal  Summer  MeanTemperature: 

12.5 

-17.0 

11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inciusiv 

Sunday,  April  18, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  August  1996 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

21.0 

23.6 

3.0 

9.2 

0 00 

0 00 

0.0 

00 

0.0 

02 

25.0 

23.7 

2.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

24.0 

23.2 

3.0 

9.2 

5.00 

0.00 

5.0 

0.0 

0.0 

04 

20.0 

24.6 

3.0 

9.0 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.0 

05 

25.0 

24.4 

2.0 

8.5 

13.60 

0.00 

13.6 

0.0 

0.0 

06 

22.0 

24.8 

1.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

23.0 

23.0 

0.0 

8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

22.0 

22.9 

8.0 

8.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

25.0 

24  3 

5.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

10 

26.0 

22.5 

9.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

25.0 

22.2 

50 

7.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

25.5 

23.7 

10.0 

8.5 

8.80 

0.00 

8.8 

0.0 

0.0 

13 

22.0 

22.8 

3.0 

7,7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

23.0 

23.1 

4.5 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

22.0 

22  0 

6.0 

7.8 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

16 

22.0 

21.0 

7.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

22.0 

21.5 

2.5 

6.8 

2.60 

0 00 

2.6 

0.0 

0.0 

18 

17.0 

22  5 

5.5 

7.5 

6.00 

0.00 

60 

0.0 

0.0 

19 

23.0 

23.0 

-1.0 

6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

23.0 

21.9 

4.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

23.0 

21.4 

4.0 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23.0 

21.7 

3.0 

5.4 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.0 

23 

24.0 

20.6 

4.0 

5,9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

21.0 

20.2 

3.0 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26.0 

19.9 

2.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

26.0 

20.6 

1.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

30.0 

21.4 

1.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

25.5 

20.6 

8.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

27.0 

19.5 

9.0 

6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

29.5 

19.4 

6.0 

5.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

23.0 

18  9 

9.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

Monthly  Mean: 

23.7 

43 

7,3 

- 

iiiiiiiillis 

0,0 

•:  0X1  ; 

Highest  Max  Temp;  30,0 

Total: 

37,6 

0,6 

37.6 

Lowest  Min  Temp:  -1,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report  ~ 

STATION:  Grovedale  July  1996 


Location: 

Lat:  55-02  Long: 

-118.88 

Elevation; 

671m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG-' 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(an) 

01 

22.0 

21.5 

10  0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

24.0 

21.5 

10.0 

9.7 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

22.0 

21.6 

10.5 

9.0 

8,60 

0.00 

8.6 

0.0 

0.0 

04 

18.5 

20.8 

9.5 

8.3 

15  60 

0.00 

15.6 

0,0 

0.0 

05 

19.0 

20.5 

2.0 

9,3 

0,00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

06 

15.0 

21.8 

7.0 

9.6 

7.40 

0.00 

7.4 

0.0 

0.0 

07 

18.0 

21.6 

9.5 

8.3 

9.40 

0.00 

9.4 

0.0 

0.0 

08 

22.0 

22.0 

6.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

24.5 

22.2 

12.5 

8.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

10 

22.0 

22.5 

9.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

22.0 

22.6 

9.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

24.0 

22.5 

4.0 

10.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

25.0 

21.5 

10.0 

9,1 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0,0 

14 

27.0 

21.6 

9.0 

8.3 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

15 

26.0 

21.3 

7.0 

8.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

16 

25.0 

21.4 

6.0 

7.7 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

17 

18.0 

22.1 

9.0 

8.6 

5.00 

0.00 

5.0 

0.0 

0.0 

18 

14.5 

22.2 

10.0 

8,6 

10.00 

0.00 

lO.O 

0.0 

0.0 

19 

18.5 

23.2 

2.5 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

19.5 

23.4 

7.0 

8.2 

3,60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

21 

19.0 

23.3 

9.0 

9.7 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

22 

23.0 

23.8 

9.0 

8.9 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.0 

23 

24.0 

23.3 

9.0 

8,4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

24 

25.0 

23.9 

10.5 

9.8 

14.20 

0.00 

14.2 

0.0 

0.0 

25 

21.5 

24.7 

9.0 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

20.0 

24.6 

11.0 

9,3 

0.00 

0,00 

0.0 

0,0 

0.0 

27 

23.0 

24.5 

3.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

26,5 

23.4 

7.0 

8,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

29 

29.0 

24.1 

8.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

30.0 

24.8 

10.0 

9.1 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

31 

27.0 

24.6 

5.0 

9,3 

3.00 

0,00 

3.0 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean: 

rnimm 

22.7 

SA 

SS 

ao 

0.0 

Highest  Mas;  Temp:  30.0 

Total: 

82.4 

0.0 

82.4 

Lowest  Min  Temp:  2.0 Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  June  1996 


Location; 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

20.0 

21.0 

8.0 

7.4 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.0 

02 

23.0 

19.5 

7.0 

5.1 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

03 

22.0 

19.4 

6.0 

5.1 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

04 

23.0 

19.5 

7.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

21.0 

19.3 

8.0 

6.4 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

06 

18.5 

19.6 

8.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

20.0 

20.3 

7.0 

5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

21.5 

20.7 

5.0 

5.9 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

09 

21.5 

21.0 

4.5 

5.7 

0 60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

10 

19.0 

21.0 

3.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

22.0 

20.5 

3.5 

6.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

18.5 

20.4 

3.5 

7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

20.5 

21.0 

80 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

22.0 

20.5 

4.0 

6.3 

120 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

15 

20.0 

20.7 

5.0 

6,6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

20.0 

19.9 

2.0 

6.5 

6.00 

0.00 

6.0 

0.0 

0.0 

17 

18.5 

20.0 

40 

6.1 

5.60 

0.00 

5.6 

0.0 

0.0 

18 

9.0 

20.5 

6.0 

6.5 

4 80 

0.00 

4.8 

0.0 

0.0 

19 

11.0 

20.4 

7.0 

6.7 

12.00 

0.00 

12.0 

0.0 

0.0 

20 

15.5 

20.5 

7.5 

7,1 

6.60 

0.00 

6.6 

0.0 

0.0- 

21 

13.5 

21.0 

8.0 

8.6 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

22 

15.0 

21.9 

10.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

17.5 

21.6 

4.0 

7.6 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.0 

24 

18.0 

20.9 

3.5 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

17.5 

21.1 

3.0 

6.3 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

26 

20.0 

22.8 

5.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

21.0 

21.8 

3.0 

7.8 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

28 

22.0 

21.4 

6.0 

8,0 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

29 

20.5 

21.1 

8.0 

8.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

22.0 

21.8 

5.0 

8.3 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

19  A 

20.7 

5.7 

0.0 

: 0.0 

Highest  Max  Temp:  23,0 

Total: 

48.2 

0,0 

48.2 

Lowest  Min  Temp:  2,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  70,0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Eavironmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  May  1996 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -11B.88  Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

13.0 

15.9 

-5  0 

-0.7 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

1.0 

02 

13.0 

14.6 

-2.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

03 

11.0 

14.1 

2.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

04 

14.0 

15.0 

0.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

7.0 

16.4 

-4.0 

1.0 

3.40 

7,00 

10  4 

7.0 

0.6 

06 

4.0 

15.4 

-5.0 

1.6 

0.00 

4.00 

4.0 

5.0 

0.4 

07 

0.5 

16.2 

-6.5 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

40 

0.2 

08 

1.5 

16.4 

-7.5 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

0.2 

09 

4.0 

16.7 

-7.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

20 

0.1 

10 

5.0 

16.1 

-4.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

9.0 

16.7 

-5.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

12 

14.0 

18.8 

-5.0 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

15.5 

18.0 

5.0 

2.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

14.0 

17.3 

1.0 

3.4 

5.80 

0.00 

5.8 

0.0 

0.4 

15 

14.0 

17.4 

2.0 

2.0 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.3 

16 

9.0 

17.9 

1.0 

2.9 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

17 

15.0 

18.4 

2.0 

3.6 

1.00 

0 00 

1.0 

00 

0.0 

18 

18.5 

17.4 

30 

4.1 

2.80 

0.00 

28 

0.0 

0.0 

19 

18.0 

17.2 

3.0 

2.1 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

20 

19.0 

16.9 

4.5 

3,8 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.2 

21 

18.0 

16.5 

1.5 

2.0 

7.10 

0.00 

7.1 

0.0 

0.0 

22 

17.0 

15.9 

70 

3.2 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

23 

17.5 

17.0 

3.5 

3.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

20.0 

18.6 

2.5 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

22.5 

19.5 

10.0 

5.6 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

26 

19.5 

19.1 

3.0 

4.1 

2.20 

0.00 

2.2 

0,0 

0.0 

27 

19.5 

18  5 

1.0 

3.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

19.5 

19.9 

5.0 

3.5 

3.00 

0.00 

3.0 

0,0 

0.0 

29 

10.0 

20  8 

6.0 

4.7 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

30 

11.0 

20.0 

7.5 

5.0 

2 60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

31 

13.0 

20.1 

8.5 

5.1 

17.80 

0,00 

17.8 

00 

0.0 

Monthly  Mean; 

13.1 

17,4 

0,9 

2,5 

llllllllllll 

llllliliiil 

0,7 

Highest  Max  Temp:  22.5 

Total: 

iiSili 

11.0 

64.5 

Lowest  Min  Temp:  -7.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

^ Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  1996 


Location:  Lat;  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-9.0 

6.7 

-12.0 

-4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

61  0 

15.8 

02 

-2.0 

8.7 

-9.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

60.0 

14.1 

03 

3.0 

9.2 

-17.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

58.0 

12.8 

04 

9.5 

7.0 

-12.0 

-6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

55.0 

11.9 

05 

11.0 

7.4 

1.0 

-5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

51.0 

11.6 

06 

16.0 

7.5 

1.0 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

45.0 

10.9 

07 

16.0 

8.7 

-1.0 

-5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

41.0 

10.8 

08 

16.0 

8.2 

-2.0 

-4.3 

0.00 

0 00 

0.0 

37.0 

10.4 

09 

16.0 

8.4 

0.0 

-6.1 

0 00 

0.00 

0.0 

30.0 

9.4 

10 

10.0 

8.1 

-1.0 

-5.0 

0.00 

4.40 

4.4 

32.0 

9.1 

11 

5.0 

8.3 

-1.0 

-4.6 

0 00 

0.00 

0.0 

28.0 

8.9 

12 

6.0 

9.0 

0.0 

-4.5 

0.00 

1.40 

1.4 

27.0 

8.7 

13 

10.0 

9.8 

-2.0 

-3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

8.2 

14 

16.0 

11.5 

-2.0 

-2.1 

0 00 

0.00 

0.0 

17.0 

7.7 

15 

16.0 

12.5 

-1.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

6.7 

16 

19.0 

12.9 

0.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

6.4 

17 

20.0 

12.7 

5.0 

-1.2 

0.40 

0.00 

04 

0.0 

6.4 

18 

15.0 

12.8 

-3  0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.6 

19 

20.0 

13.8 

-3.5 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

20 

14.0 

14.0 

-3.5 

-O.I 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

21 

17.0 

14.3 

-3.0 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

22 

12.0 

14.4 

-4.0 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

23 

15.0 

14.0 

2.0 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.7 

24 

17.0 

12.8 

3.0 

0.0 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

2.3 

25 

14.0 

12.6 

4.0 

-1.6 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

2.0 

26 

15.0 

13.3 

2.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

13.5 

14.4 

4.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

14.0 

14.9 

0.5 

-0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.4 

29 

15.5 

14.8 

-0.5 

1.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

14.0 

14.9 

2.0 

-0.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

12.5 

: 11.3 

. -2.7 

19.4 

6.9 

Highest  Max  Temp:  20.0 

Total: 

4.0 

5.8 

9,8 

Lowest  Min  Temp;  -17.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19,5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report : 

STATION:  Grovedale  March  1996 

Location:  Lat:  55.02  Long:  »1 18.88  Elevation:  671  in Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

10.0 

0.1 

-7.0 

-13.5 

0 00 

0.00 

0.0 

93.0 

42.3 

02 

10.5 

-1.0 

-10.0 

-12,9 

0.00 

6.00 

6.0 

94.0 

42.0 

03 

1.0 

-1.8 

-27.0 

-13.3 

0,00 

1.80 

1.8 

95.0 

41.8 

04 

-13.0 

-1.9 

-30.0 

-14.6 

0 00 

0.00 

0.0 

95  0 

41.3 

05 

-10.0 

-1.2 

-35.0 

-15.0 

0,00 

0.00 

0.0 

95.0 

41.3 

06 

-12.0 

-1.1 

-33.0 

-15.4 

0.00 

0.00 

0.0 

94.0 

41.8 

07 

-14.5 

-2.3 

-36.0 

-14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

94.0 

42.9 

08 

-12.0 

-06 

-28.5 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

94.0 

42.1 

09 

-1.0 

2.8 

-14.0 

-11.4 

0 00 

0.00 

0.0 

93  0 

41.9 

10 

8.5 

1.2 

-6.5 

-12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

90  0 

41,3 

11 

16.0 

22 

-2.0 

-12.3 

0 00 

0.00 

0.0 

85.0 

40.5 

12 

16.0 

2.8 

-2.0 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

80.0 

39.2 

13 

8.0 

2.9 

-6.0 

-9.6 

0.00 

0.30 

0.3 

76.0 

38.3 

14 

11.5 

3.3 

1.0 

-9.1 

0 00 

0.00 

0.0 

71.0 

37.3 

15 

9.0 

3.3 

1.0 

-10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

66,0 

36.3 

16 

7.0 

3.0 

-3  5 

-12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

63.0 

35.2 

17 

9.5 

3.1 

-60 

-10.8 

0 00 

0.00 

0.0 

60.0 

33.7 

18 

10.0 

5.2 

-5  0 

-8.4 

0,00 

0 00 

00 

57.0 

32.6 

19 

6.0 

5.4 

-16.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

54.0 

31.6 

20 

8.5 

5.3 

-16.0 

-8.3 

0.00 

1.50 

1.5 

54,0 

30.2 

21 

-10.0 

2.9 

-19.0 

-8.0 

0.00 

4.00 

4.0 

58.0 

29.1 

22 

-10.0 

4.0 

-32.0 

-9.5 

0.00 

2.80 

28 

60.0 

28  4 

23 

-13.0 

3.7 

-31.0 

-8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

60.0 

27.7 

24 

-6.0 

3.9 

-21.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

60.0 

27.2 

25 

-2.0 

6.0 

-8.0 

-6.6 

0 00 

0.00 

0.0 

59.0 

25.8 

26 

40 

6.9 

-17,0 

-6.7 

0,00 

0.00 

0.0 

57.0 

24,7 

27 

-0.5 

5.5 

-8.0 

-5.4 

0 00 

0.00 

0.0 

57.0 

22.9 

28 

0.0 

4.9 

-13.0 

-7.4 

0.00 

5.00 

50 

62  0 

22,3 

29 

-4.0 

5.8 

-14  0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

62.0 

20.9 

30 

-5.0 

7.4 

-18  0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

61  0 

19.4 

31 

-lO.O 

7.7 

-14.0 

-3.4 

0 00 

0.00 

0.0 

61,0 

17,6 

Monthly  Mean: 

2,9 

-15.4 

lliilliilii 

33,5 

Highest  Max  Temp:  16.0 

Total: 

0,0 

21,4 

21.4 

Lowest  Min  Temp:  -36,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Pfofetio^- Lan4Sa  Forest ’Services 


Winter  1995/1996  Climate  Report 


STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m 


October  - March 

Years  of  Record  21 


Actual  Mesm  Winter  Max  Temp 

-2,63 

. Actual  Mean  Winter  Min  Temp 

-16.78 

y jNonnal  Mean  Winter  M^  Temp 

-M  r S-rA  V A.  -1,  •, 

^.57 

42.62 

Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Qound 


Normal  Snow  on  Ground  Slow  on  Ground 


Total  Rain  (mm) 

21.9 

Total  Snow  (cm) 

197.0 

74,5 

Winter  EQghest  Max  Temp: 

22.0 

-37.0 

. 

Winter  Mean  Temperature: 

-9,70 

Total  Winter  Precip  (mm) 

219.0 

Winter  Normal  Pr^ecip  (mm) 

164.8 

c Winter  NomatS^o^nn  6inattd<<^) 

, Winter  Highest  Min  Temp: 

3.5 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-48.0 

Winter  Normal  MeanTemperatnre: 

-6.59 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 
Saturday,  April  17, 1999 


2 ^ 


Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  February  1996 


Location:  Lat;  55.02  Long:  >118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-14.0 

-6.3 

-28.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

132  0 

49.5 

02 

-9.0 

-4.6 

-22.0 

-18.6 

0.00 

0.00 

0.0 

132  0 

48  8 

03 

-9.0 

-5.0 

-20.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

131.0 

48.6 

04 

-10.0 

-3.2 

-19.0 

-18.2 

0.00 

0.80 

0.8 

131.0 

48.3 

05 

-12.0 

-4.3 

-19.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

131.0 

48.1 

06 

7.0 

4.1 

-12.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

129.0 

48.0 

07 

7.0 

-3.3 

-7.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

127.0 

47.7 

08 

8.0 

4.9 

-10.0 

-17.3 

0.00 

0.00 

0.0 

124.0 

47.3 

09 

9.5 

-6.0 

-8.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

120.0 

47  4 

10 

11.0 

-6.0 

-12.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

1150 

48,0 

11 

11.0 

-5.6 

-17.0 

-16.7 

0 00 

0 00 

0.0 

109  0 

48  5 

12 

5.0 

-4.3 

-9.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

107.0 

48.0 

13 

10.0 

-3.3 

-1.0 

-16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

104,0 

48,5 

14 

10.0 

-3.1 

-2.0 

-17.0 

0 00 

0.00 

0.0 

101.0 

48.3 

15 

7.0 

-5.8 

-10  0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

98.0 

48.0 

16 

8.0 

-7.2 

-7.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

96.0 

48.0 

17 

7.0 

-5.7 

-8.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

00 

93.0 

47.7 

18 

7.0 

-3.9 

-13.0 

-17,9 

0.00 

4.50 

4.5 

95.0 

48.3 

19 

3.0 

-1.4 

-14.5 

-14.5 

0.00 

1.50 

1.5 

96.0 

47.6 

20 

4.0 

-1.1 

-14.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

95.0 

47.0 

21 

7.5 

-1.1 

-14.0 

-14.6 

0.00 

0.80 

0.8 

95.0 

46.3 

22 

7.0 

-1.4 

-14.0 

-14.3 

0.00 

0.00 

0.0 

93.0 

46.0 

23 

1.0 

-1.0 

-13.0 

-12.7 

0.00 

1.00 

1.0 

94,0 

46.3 

24 

-5.0 

0.3 

-28.0 

-13.6 

0 00 

3.00 

3.0 

97.0 

45.8 

25 

-14.0 

0.2 

-32.0 

-13.9 

0.00 

0.00 

0.0 

97,0 

44.9 

26 

-15.0 

0.6 

-35.0 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

96.0 

44.5 

27 

-15.0 

-0.1 

-30.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

96.0 

43.7 

28 

-13.0 

-0.3 

-29.0 

-12.6 

0.00 

0.00 

0.0 

96,0 

43.0 

29 

-2.0 

7.3 

-18.0 

-6.8 

0 00 

0.00 

0.0 

96.0 

31.6 

Monthly  Mean: 

0,4 

-2,9 

-16,1 

-15,7 

07,8 

46.7 

Highest  Max  Temp:  11.0  °C 

Total: 

0,0 

11.6 

11.6 

Lowest  Min  Temp:  -35.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report  . 

STATION:  Grovedale  January  1996 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day::;'. 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Mm 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-3.0 

-9.9 

-16.0 

-21.1 

0.00 

6.40 

6.4 

125  0 

35.5 

02 

-1.0 

-9.1 

-10.0 

-19.1 

0.00 

0.20 

0.2 

125.0 

35,8 

03 

-3.0 

-9.6 

-16.0 

-19.1 

0.00 

1.40 

1.4 

126.0 

36.8 

04 

-13.0 

-9.3 

-28.0 

-19.6 

0.00 

0.01 

0.0 

126.0 

37.7 

05 

-5.0 

-9.5 

-42.0 

-23.1 

0.00 

0.00 

0.0 

126,0 

38.5 

06 

-20.0 

-9.5 

-37.0 

-22.5 

0.00 

1.00 

1.0 

127.0 

39.7 

07 

4.0 

-7.7 

-20.0 

-20.8 

0.00 

0.00 

0.0 

126.0 

39.8 

OS 

4.0 

-10.9 

-15.0 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

125.0 

41.7 

09 

3.5 

-12.8 

-11.0 

-22.6 

0.00 

0.01 

0.0 

124.0 

42,3 

10 

1.0 

-12.3 

-13.0 

-22.1 

0.00 

0.00 

0.0 

123,0 

42.8 

11 

7.0 

-9.6 

-7.0 

-20.3  . 

0.00 

0.00 

0.0 

12L0 

43.8 

12 

8.0 

-7.0 

-22.0 

-19.4 

0.00 

3.00 

3.0 

121.0 

44.8 

13 

-20.0 

-6.8 

-31.0 

-18.0 

0.00 

4.00 

4.0 

125.0 

45,2 

14 

-30.0 

-7.2 

-45.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

125.0 

46.2 

15 

-25.0 

-5.7 

-37.0 

-18.1 

0.00 

8.00 

8.0 

133.0 

46.8 

16 

-16.0 

-6.3 

-38.0 

-19.3 

0.00 

1.00 

1.0 

134.0 

47.7 

17 

-27.0 

-69 

-46.0 

-19.0 

0 00 

0.00 

0.0 

134.0 

47.6 

18 

-30.0 

-68 

-46  0 

-18.9 

0 00 

0 00 

0.0 

134.0 

47.8 

19 

-37.0 

-5.6 

-48.0 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

133.0 

47.3 

20 

-26.0 

-4.2 

-47.0 

-16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

133,0 

47.0 

21 

-19.0 

-4.1 

-36.0 

-14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

133.0 

47.3 

22 

-16.0 

-4.1 

-36.0 

-16.4 

0.00 

0.30 

0.3 

133.0 

47.2 

23 

-18.0 

-5.2 

-32.0 

-18.4 

0 00 

001 

0.0 

132.0 

47.0 

24 

-18.0 

-6.3 

-40  0 

-19.7 

0.00 

0.01 

0.0 

132.0 

48.3 

25 

-20.0 

-6.2 

-32.0 

-18.7 

0.00 

0.01 

0.0 

132,0 

49.5 

26 

-20.0 

-6.4 

-30.0 

-18.3 

0.00 

1,00 

1.0 

133,0 

49.3 

27 

-23.0 

-5.9 

-36.0 

-18.7 

0.00 

0.01 

0.0 

133.0 

50.0 

28 

-24.0 

-6.4 

-31.0 

-18.1 

0 00 

0.00 

0.0 

133.0 

50.7 

29 

-20.0 

-6.7 

-27.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

132.0 

5L7 

30 

-14.0 

-4.7 

-26.0 

-18.1 

0.00 

0.01 

0.0 

132.0 

51.0 

31 

-15.0 

-5.6 

-30,0 

-17.6 

0.00 

0.20 

0.2 

132.0 

50.4 

Monthly  Mean: 

■^14,0 

-X4 

-30,0 

-193 

29.1 

Highest  Max  Temp:  8.0  °C 

Total: 

0,0 

26.6 

26.6 

Lowest  Min  Temp:  -48,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale  December  1995 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* * 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-15.0 

-4  8 

-30.0 

-16.1 

0.00 

0 00 

00 

83.0 

17.4 

02 

-1.0 

-5.0 

-27.0 

-17.6 

0.00 

0.00 

0.0 

82,0 

18,4 

03 

-1.0 

-6.9 

-10.0 

-17.5 

0.00 

7.20 

72 

89  0 

19.3 

04 

-1.0 

-4.8 

-26.0 

-17.7 

0 00 

13.50 

13.5 

102  0 

20,5 

05 

-24.0 

■4.5 

-41.0 

-16.9 

0.00 

0.00 

0.0 

102.0 

20.4 

06 

-22.0 

-4.4 

-38.0 

-17.4 

0.00 

6.80 

68 

108.0 

20.6 

07 

-25.0 

-5.9 

-34.0 

-19.0 

0.00 

0.01 

0.0 

108.0 

20.8 

08 

-25.0 

-6.2 

-45.0 

-18.2 

0 00 

0.00 

00 

108  0 

22.0 

09 

-23.0 

-6.2 

-39.0 

-18.0 

0.00 

0.00 

0.0 

108.0 

24.4 

10 

-19.0 

-6.5 

-28.0 

-17  8 

0.00 

4.90 

4.9 

112  0 

24.9 

11 

-19.0 

-4.1 

-23.0 

-17.2 

0.00 

0.01 

0.0 

112  0 

25.3 

12 

-18.0 

•4.8 

-20.0 

-16.2 

0.00 

2.00 

2.0 

114.0 

25.3 

13 

-16.0 

-3.8 

-21.0 

-17.0 

0.00 

2.70 

2.7 

116.0 

25,9 

14 

-18.0 

-3.9 

-26.0 

-14.9 

0.00 

1.30 

1.3 

1180 

26.0 

15 

-17.0 

-3.6 

-22.0 

-15.9 

0.00 

3.00 

30 

121.0 

25.9 

16 

-14.0 

-3.9 

-21.0 

-17.1 

0.00 

0.01 

0.0 

121.0 

25.5 

17 

-15.0 

-5.6 

-29.0 

-18.4 

0.00 

0.00 

00 

121.0 

26.9 

18 

-11.0 

-6.1 

-19.0 

-18.3 

0 00 

0.00 

00 

121.0 

28,0 

19 

-7.0 

-5.2 

-20.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

00 

120.0 

27.5 

20 

-3.0 

-5.1 

-19.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0. 

120.0 

27.8 

21 

-7.0 

-6.9 

-18.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

119.0 

28.2 

22 

-4.0 

-6.1 

-17.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

118.0 

28.9 

23 

5.5 

-6.4 

-17.0 

-18.5 

0 00 

0.00 

0.0 

1170 

29,1 

24 

-4.0 

-6.0 

-20.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

117.0 

29.5 

25 

1.5 

-4.4 

-20.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

116.0 

29.5 

26 

0.0 

-5.1 

-24.5 

-15.6 

0 00 

0.00 

0.0 

116,0 

30.3 

27 

-1.0 

-6.9 

-18.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

00 

116.0 

31.4 

28 

-2.0 

-10.2 

-14.0 

-20.1 

0.00 

0,00 

0.0 

116.0 

32.0 

29 

3.0 

-8.4 

-13  0 

-20.1 

0 00 

2.00 

20 

118.0 

32.2 

30 

4.0 

-6.4 

-12.0 

-19.7 

0 00 

2.00 

2.0 

120.0 

33.0 

31 

4.0 

-8.3 

-14.0 

-21.1 

0 00 

0.01 

0.0 

119,0 

34.2 

Moirthly  Mean: 

-^.5 

iiiiiiili 

-23.4 

-17.7 

12.2 

16A 

Highest  Max  Temp:  5.5  °C  Total:  0.0  45.4 

Lowest  Min  Temp:  -45.0  Normal  Precipitation  for  the  Month 

45.4 
: 32.0 

Annua!  Mean: 

S.56 

SS9 

~4.8i 

-4.12 

12  Month  Total  Predp.  for  Grovedale  : 

437.6 

181.9 

619.5 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


Annual  Lowest  Min  Temp:| 


-45.0 


Normal  Annual  MeatiTeittperature:|  2.43i 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  November  1995 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG“* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-3.0 

3.4 

-16.0 

-8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

10 

3.0 

02 

4.0 

4.1 

-14.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.1 

03 

3.0 

3.8 

-7.0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.2 

04 

2.0 

4.5 

-3.0 

-4.5 

0.01 

0.40 

0.4 

0.0 

3.9 

05 

-1.0 

4.1 

-9.0 

-5.4 

0.01 

2.60 

2.6 

2,0 

4.1 

06 

-3.0 

3.0 

-12.0 

-6.8 

0.00 

4.30 

4.3 

7.0 

4.9 

07 

-11.0 

0.5 

-15.0 

-7.2 

0.00 

0.20 

0.2 

7.0 

4.9 

08 

-12.0 

-0.3 

-17  0 

-8.5 

0.00 

6.30 

6.3 

13.0 

5.3 

09 

-14.0 

-0.3 

-18.0 

-10.7 

0.00 

4.80 

4.8 

18.0 

6.7 

10 

-14.0 

-1.4 

-22.0 

-11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

7.3 

11 

-12.0 

-0.9 

-20.0 

-11.5 

0.00 

2.60 

2.6 

20.0 

7.9 

12 

-9.0 

0.5 

-20.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

8.5 

13 

-5.0 

0.4 

-13.0 

-11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

8.9 

14 

-3.0 

-0.3 

-15.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

9.5 

15 

0.0 

0.2 

o 

00 

1 

-11.4 

0.30 

0.40 

0.7 

19.0 

10.1 

16 

1.0 

-1.0 

-13  0 

-13.2 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

10.4 

17 

1.0 

-3.6 

-8  0 

-13.1 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

10.6 

18 

50 

-4.2 

-2.0 

-12.3 

0.00 

0.01 

0.0 

17.0 

11.0 

19 

4.0 

-3.0 

-4.0 

-12.5 

0.00 

0.01 

0.0 

16.0 

11.2 

20 

1.0 

-3.0 

-10.0 

-13.0 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

12.7 

21 

1.0 

-4.3 

-12.0 

-16.2 

0 00 

1.00 

1.0 

17.0 

12.9 

22 

-5.0 

-2.9 

-12.0 

-15.8 

0 00 

12.00 

12.0 

29.0 

14.3 

23 

-10.0 

-3.8 

-20  0 

-15.7 

0.00 

8.90 

8.9 

37.0 

15.1 

24 

-13.0 

-4.6 

-14.0 

-16.0 

0.00 

8.50 

8.5 

46.0 

15.8 

25 

-14.0 

-5.4 

-16.0 

-17.2 

0.00 

8.00 

8.0 

54.0 

16.0 

26 

-16.0 

-5.2 

-19.0 

-16.3 

0.00 

3.60 

3.6 

57.0 

15,9 

27 

-16.0 

-2.1 

-19.0 

-15.1 

0.00 

0.40 

0.4 

57.0 

15.5 

28 

-17.0 

-0.7 

-210 

-10  2 

0.00 

0.80 

0.8 

58.0 

15.1 

29 

-18.0 

-1  1 

-20.0 

-12.1 

0 00 

23.20 

23.2 

81.0 

16.8 

30 

-17.0 

-2.6 

-21.0 

-15  0 

0 00 

2.00 

2.0 

83.0 

17.3 

Monthly  Mean: 

-6.4 

-0.9 

-14.0 

-11.5 

• ■■  ;■ 

25«6 

10.1 

Highest  Max  Temp:  5.0 

Total: 

0,3 

90.0 

90.3 

Lowest  Min  Temp:  -22.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  27.8 


* SOG  = Snotv  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale  October  1995 

Location:  Lat:  55.02  Long:  >118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

20.0 

15.6 

-2  0 

0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.1 

02 

20.0 

15.3 

-2.0 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

15.5 

15.2 

3.0 

2.0 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.5 

04 

22.0 

14  4 

-6.0 

1.3 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.6 

05 

15.0 

14.0 

-5.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.7 

06 

14.0 

13.6 

2.0 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

19.5 

13.0 

-4.0 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

21.5 

12.7 

3.5 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

09 

14.5 

12.4 

-1.0 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

10 

16.0 

13.4 

3.0 

1.1 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.9 

11 

12.0 

13.6 

3.5 

0.6 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.6 

12 

12.0 

14.6 

-6.0 

-1.6 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.6 

13 

14.0 

111 

1.0 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

14 

16.0 

11.4 

0.0 

-0.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

16.0 

10.1 

-2.0 

-1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

16 

7.5 

8.7 

00 

-1.1 

10.60 

0.00 

10.6 

0.0 

1.3 

17 

3.5 

8.1 

00 

-2.6 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

1.3 

18 

7.0 

88 

-3.0 

-3.5 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

1.8 

19 

10.0 

8.5 

-1.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

20 

16.0 

8.8 

3.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

21 

18.0 

10.2 

-3.5 

-2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

22 

19.0 

10.1 

-6.0 

-4.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

23 

19.0 

9.3 

-4.0 

-4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.2 

24 

15.0 

9.3 

1.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.1 

25 

12.5 

8.6 

-2.0 

-l.I 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

1.3 

26 

11.5 

7.0 

3.5 

-3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

11.0 

5.9 

2.0 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

28 

8.0 

49 

-4.0 

-6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

29 

2.0 

38 

-8.5 

-7.4 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

1.6 

30 

4.0 

5.3 

-11.0 

-6.3 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

2.0 

31 

2.0 

3.8 

-6.0 

-7.8 

0.00 

1.00 

1.0 

LO 

1.9 

Monthly  Mean: 

13.4 

10.4 

^L7 

4.S 

ai 

LO 

Highest  Max  Temp:  22*0 

Total: 

21.6 

2.0 

23.6 

Lowest  Min  Temp:  -11.0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  26,6 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  porest  Services 

Climate  Report  

STATION;  Grovedale  September  1995 


Location:  Lat:  55.02  Long;  -118.88  Elevation;  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG-* 

(cm) 

Norma] 

SOG* 

(cm) 

01 

23.0 

18.6 

60 

6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

02 

25.0 

18.9 

5.5 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

29.5 

20.2 

12.0 

6.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

04 

23.0 

17.8 

4.0 

5.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

25.0 

17.9 

8.0 

4,9 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0,0 

06 

23.0 

18.1 

0.5 

4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

21.0 

17.0 

3.0 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

22.0 

17.4 

4.0 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

09 

26  0 

17  5 

4.0 

3.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

30  5 

18.1 

3.0 

4,5 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

11 

26.0 

18.3 

9.0 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

12 

25.0 

17.2 

11.0 

4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

13 

23.0 

17.6 

0.0 

3.1 

0.00 

0,00 

0,0 

0.0 

0,0 

14 

23.0 

17.0 

1.0 

3.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

23  0 

17.0 

8.0 

3.0 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

16 

12.0 

15.3 

-1.0 

4.1 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

17 

13.0 

14.4 

-1.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

13.0 

15.6 

-1.5 

1,9 

3 00 

0,00 

3.0 

0.0 

0.0 

19 

11.5 

15.7 

-8.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

14.0 

15.8 

-6.0 

0.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

18.0 

17.0 

-6.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

22 

27.0 

17.8 

3.0 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

26.0 

17.7 

0.0 

2.8 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

25.0 

16.6 

0.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

25.0 

16.5 

-1.0 

1,9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

26 

26.0 

16.0 

0.0 

1.5 

0.00 

0,00 

0.0 

0,0 

0,0 

27 

24.0 

13.8 

6.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

21.0 

15.2 

4.0 

1.3 

4.00 

0.00 

4.0 

0,0 

0.0 

29 

20.0 

15.3 

0.0 

2.0 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

30 

20.0 

15  7 

0.0 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

Monthly  Mean: 

22.1 

16S 

2.3 

' j 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  30.5 

Total: 

12.2 

0,0 

12.2 

Lowest  Min  Temp:  -8.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protectioi 

1 - Land  and  Forest  Services  \ 

Summer  1995  Climate  Report 

STATION:  Grovedale 

Location;  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation: 

April  - September 

671m  Years  of  Record:  21 

Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

18.88 

. Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

4.27 

Normal  Mean  Siiibater  Max  Teihp 

;i^.53 

Weekfy  Average  Tenperatures  _ i . J . av| 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Slow  on  Ground 


Show  on  Ground 


Summer  Hipest  Max  Temp: 


Summer  Mean  Temperature: 


30.5 


11.57 


Summer  Highest  Min  Temp: 


Summer  Lowest  Min  Temp: 


Normal  Summer  MeanTemperature; 


17.5 


-10.0 


11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18,  1999 
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Alberta  Environniental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  August  1995 


Location:  Lat;  55.02  Long;  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

18.0 

23.6 

10  0 

9.2 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

02 

210 

23,7 

8.0 

9.1 

1.60 

0.00 

1.6 

00 

0.0 

03 

23.0 

23.2 

8.0 

9.2 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

04 

22.0 

24.6 

13.0 

9.0 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.0 

05 

18.0 

24.4 

10.0 

8.5 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

06 

17.0 

24.8 

7.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

16.0 

23.0 

7,0 

8,0 

0.40 

0 00 

0.4 

0,0 

0.0 

08 

17.0 

22.9 

10.0 

8.5 

13.60 

0.00 

13.6 

00 

0.0 

09 

20.0 

24  3 

5.0 

7.3 

120 

0 00 

12 

0.0 

0.0 

10 

18.0 

22.5 

6.0 

84 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

16.0 

22.2 

6.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

12 

18.0 

23,7 

11.0 

8,5 

9.40 

0.00 

9.4 

00 

0.0 

13 

22.0 

22  8 

10.0 

7.7 

0 40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

14 

20.0 

23.1 

10.0 

8.8 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

15 

18.0 

22.0 

9.0 

7.8 

6.80 

0.00 

6.8 

0.0 

0.0 

16 

18  0 

21.0 

3.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

15.0 

21  5 

50 

6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

17.0 

22  5 

6,0 

7.5 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

17.0 

23.0 

5.0 

6.9 

0.40 

0.00 

04 

00 

0.0 

20 

19.0 

21.9 

4.0 

7.3 

2.20 

0.00 

2.2 

0.0 

0.0 

21 

12.0 

21.4 

9.0 

6.0 

4.60 

0.00 

4.6 

0.0 

0.0 

22 

14.0 

21.7 

5.0 

5.4 

0.60 

0.00 

0.6 

00 

0.0 

23 

16  0 

20.6 

6.0 

5.9 

0.60 

0.00 

0.6 

00 

0.0 

24 

17.0 

20.2 

6.0 

4.4 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

25 

18.0 

19,9 

7.0 

5.1 

3 00 

0.00 

3.0 

00 

0.0 

26 

18.0 

20.6 

3.0 

5.8 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

27 

20.0 

21.4 

20 

5.6 

0.40 

0.00 

0.4 

00 

0.0 

28 

19.0 

20.6 

4.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

29 

17  0 

19.5 

8.0 

6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

20  0 

19.4 

3.0 

5.9 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

31 

22.0 

18.9 

2.0 

5.6 

0 00 

0 00 

00 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

18,2 

224 

6,7 

. . .74  . 

iiiiiiiiiii 

0,0 

0,0 

Highest  Max  Temp:  23.0 

Total: 

48,8 

0,0 

48.8 

Lowest  Min  Temp:  2.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 


Page  8 of  12 


Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  July  1995 


Location: 

Lat;  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

1 ^ 
« & 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

25.0 

21.5 

14.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

23.5 

21.5 

14.0 

9.7 

40  40 

0.00 

40.4 

0.0 

0.0 

03 

19.0 

21.6 

13.0 

9.0 

34.00 

0.00 

34.0 

0.0 

0.0 

04 

16.0 

20.8 

11.5 

8.3 

24.60 

0.00 

24.6 

0.0 

0.0 

05 

17.0 

20.5 

8.0 

9,3 

0 20 

0.00 

0.2 

0.0 

0,0 

06 

17.0 

21.8 

10.5 

9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

20.0 

21.6 

7.5 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

23.0 

22.0 

9.0 

9.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

24.5 

22.2 

8.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

24.0 

22.5 

14.0 

7.7 

21.20 

0.00 

21.2 

0.0 

0.0 

11 

22.0 

22.6 

60 

9.2 

4.20 

0.00 

4.2 

0.0 

0.0 

12 

21.0 

22.5 

11.0 

10.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

22.0 

21.5 

6.5 

9,1 

2,20 

0.00 

2.2 

0,0 

0.0 

14 

24.0 

21.6 

12  0 

8.3 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

15 

23.0 

21.3 

80 

8.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

23.0 

21.4 

80 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

25.0 

22.1 

11.0 

86 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

18 

23.0 

22.2 

10  5 

8.6 

1.00 

0 00 

1.0 

0.0 

0.0 

19 

24.0 

23.2 

7.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

26.5 

23.4 

13.5 

8.2 

12.40 

0.00 

12.4 

0,0 

0.0 

21 

20.0 

23.3 

9.0 

9.7 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

22 

23.0 

23.8 

13.0 

8.9 

2 40 

0.00 

24 

0.0 

0.0 

23 

26.0 

23.3 

12.0 

8,4 

13.60 

0 00 

13.6 

0.0 

0.0 

24 

18.5 

23.9 

10.0 

9.8 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

25 

20.0 

24.7 

13.0 

9.4 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

26 

22.0 

24.6 

11.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

24.0 

24.5 

9.0 

8.8 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

28 

19.0 

23.4 

3.0 

8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

20.0 

24.1 

10.0 

9.1 

17.00 

0.00 

17.0 

0.0 

0.0 

30 

20.0 

24.8 

4.0 

9.1 

10.60 

0.00 

10  6 

00 

0.0 

31 

21.0 

24.6 

10.5 

9.3 

0 40 

0.00 

0.4 

00 

0.0 

Monthly  Mean; 

21.8 

22,7 

^9 

8,9 

iiiiiiiliii 

i||||i|||| 

0Af 

0X1 

Highest  Max  Temp;  26.5  °C 

Total: 

188,4 

0,0 

188.4 

Lowest  Min  Temp;  3.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
^ Climate  Report 


STATION:  Grovedale  June  1995 

Location:  Lati  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG-^ 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

21.0 

21.0 

7.5 

7.4 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

22.5 

19.5 

3.0 

5.1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

03 

22.0 

19.4 

3.0 

5.1 

0.00 

0.00 

OO 

0.0 

0.0 

04 

24.0 

19.5 

17.5 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

24.5 

19.3 

12.0 

6,4 

5.80 

0,00 

5.8 

0.0 

0.0 

06 

16.0 

19.6 

9.0 

5.8 

15.00 

0.00 

15.0 

0.0 

0.0 

07 

15.0 

20.3 

3.0 

5.0 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

08 

18.5 

20.7 

1.0 

5.9 

0.00 

0 00 

00 

0.0 

0.0 

09 

24.0 

21.0 

2.0 

5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

10 

24.5 

21.0 

4.0 

5.9 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

11 

25.0 

20.5 

7.0 

6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

23.0 

20.4 

9.0 

7.2 

10.60 

0.00 

10  6 

0.0 

0.0 

13 

22.0 

21.0 

3.0 

6.1 

3 20 

0.00 

32 

0.0 

0.0 

14 

19.0 

20.5 

4.0 

6.3 

0.40 

0.00 

04 

0.0 

0.0 

15 

21.0 

20.7 

2.0 

6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

22.0 

19.9 

4.0 

6.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

23.0 

20.0 

8.0 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

23  0 

20.5 

7.0 

6.5 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

24.5 

20.4 

13.0 

6.7 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

20 

15.0 

20.5 

11.5 

7.1 

33.20 

0.00 

33.2 

0.0 

0.0 

21 

17.5 

21.0 

8.0 

8.6 

18.40 

0.00 

18.4 

0.0 

0.0 

22 

22.0 

21.9 

5.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

^ 23 

24.0 

21.6 

9.0 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

25.0 

20.9 

12.0 

7.6 

7.00 

0.00 

7.0 

0.0 

0.0 

25 

19.0 

21.1 

6.0 

6.3 

5.00 

0 00 

5.0 

0.0 

0.0 

26 

17.0 

22.8 

6.0 

8.6 

0.20 

0 00 

02 

0.0 

0.0 

27 

21.0 

218 

5.0 

7.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

25.0 

21.4 

12.0 

80 

0.60 

0.00 

0.6 

00 

0.0 

29 

21.0 

21.1 

5.0 

8.2 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

30 

24  0 

21.8 

10.5 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

21.5 

:•  20.7. 

7.0 

6.7; 

0,0 

0.0 

Highest  Max  Temp;  25.0 

Total: 

102.8 

o 

d 

102.8 

Lowest  Min  Temp;  1.0  Normal  Precipitation  for  the  Month;  70.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report ^ '■  • 

STATION:  Grovedale  May  1995 

Location:  Lat:  55.02  Long:  «1 18.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Mm 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

11.0 

15.9 

-5  0 

-07 

0.00 

0.00 

00 

00 

1.0 

02 

13.0 

14.6 

0.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

03 

12.5 

14.1 

1.0 

-0.2 

5.20 

0.00 

5.2 

0.0 

0.1 

04 

90 

15.0 

1.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

13,0 

16.4 

7.0 

1,0 

0.00 

0,00 

0.0 

0,0 

0.6 

06 

18.0 

15.4 

0.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

17.0 

16.2 

-3.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

OS 

20.0 

16.4 

-1.5 

-0.4 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.2 

09 

23.0 

16.7 

0.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

25.0 

16  1 

15 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

25.5 

16.7 

3.5 

23 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

12 

21.0 

18.8 

6.0 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

20.0 

18.0 

-0.5 

2.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

22.0 

17.3 

8.0 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

19  0 

17.4 

6.0 

2.0 

12  00 

0.00 

12.0 

0,0 

0.3 

16 

25.0 

17.9 

3.0 

2.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

22.0 

18.4 

75 

3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

17.5 

17.4 

2.5 

4.1 

5.40 

0.00 

5.4 

0.0 

0.0 

19 

12.0 

17.2 

0.0 

2.1 

8.00 

0.00 

8.0 

0.0 

0.0 

20 

13.0 

16.9 

1.5 

3.8 

1.30 

0.00 

1.3 

0.0 

0.2 

21 

14.0 

16.5 

0.0 

2.0 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

22 

20.0 

15  9 

0.5 

3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

. 23 

25.0 

17.0 

2.0 

3.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

23.5 

18.6 

2.0 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

13.0 

19.5 

0.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

19.0 

19.1 

-2.5 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

26.0 

18.5 

4.0 

3.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

29.0 

19.9 

5.0 

3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

29 

28  0 

20.8 

60 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

25.0 

20.0 

3.0 

5.0 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

31 

21.0 

20.1 

1.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean; 

19.4 

l%4 

L9 

2,5 

0.0 

0.1 

Highest  Max  Temp;  29.0 

Total: 

34.7 

0.0 

34.7 

Lowest  Min  Temp;  -5,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Lrnid  md  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  1995 


Location:  Lat;  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

6.0 

6.7 

-2.0 

-4.8 

0.00 

0.00 

00 

6.0 

15.8 

02 

10.0 

8.7 

-2.0 

-3.8 

2.00 

0.00 

2.0 

2.0 

14.1 

03 

7.0 

9.2 

-10.0 

-5.4 

0.00 

3.20 

3.2 

3.0 

12.8 

04 

-1.0 

7.0 

-6.0 

-6.0 

0.00 

0.01 

0.0 

3.0 

11.9 

05 

5.0 

7.4 

-2.0 

-5.1 

0.60 

0.00 

0,6 

0.0 

11.6 

06 

6.0 

7.5 

-5.0 

-4.6 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

10.9 

07 

11.0 

8.7 

-3.0 

-5.7 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

10.8 

08 

12.0 

8.2 

-5  0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.4 

09 

90 

8.4 

-4.0 

-6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.4 

10 

12  0 

8.1 

-2.0 

-5.0 

0.60 

0.00 

0.6 

00 

9.1 

11 

14.0 

83 

1.0 

-4.6 

0 01 

0 00 

0.0 

0.0 

8.9 

12 

9.0 

9.0 

1.0 

-4.5 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

8.7 

13 

8.0 

9.8 

-2.0 

-3.6 

0.00 

0.01 

0.0 

00 

8.2 

14 

4.0 

11.5 

0.0 

-2.1 

7 20 

0.00 

7.2 

00 

7.7 

15 

5.0 

12.5 

-2.0 

-1.9 

0.20 

0.00 

0.2 

00 

6.7 

16 

9.0 

12.9 

-3.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.4 

17 

11.0 

12.7 

-5.0 

-1.2 

0.80 

0 00 

08 

0.0 

6.4 

18 

12.0 

12.8 

-4.0 

-1.9 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

5.6 

19 

15  0 

13.8 

-3.0 

-1.9 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

4.9 

20 

12.0 

14.0 

:0; 

f-H 

1 

-0.1 

2 20 

0.00  ' 

2.2 

0.0 

4.1 

21 

6.0 

14.3 

-1.0 

-0.3 

5.20 

0.00 

5.2 

0.0 

3.6 

22 

13.0 

14.4 

-2.0 

-0.7 

1.80 

0.00 

1.8 

00 

3.0 

23 

17.0 

14.0 

-3.0 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.7 

24 

19.0 

12.8 

3.0 

0.0 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

2.3 

25 

19  0 

12.6 

1.0 

-1.6 

100 

0.00 

1.0 

0.0 

2.0 

26 

12.0 

13.3 

-2.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

12.0 

14.4 

-4.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.5 

28 

13.0 

14.9 

-3.0 

-0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.4 

29 

10.0 

14.8 

2.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

80 

14.9 

-2.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

10.2 

11.3 

-2.3 

-2.7 

■ 

0.5 

6.9 

Highest  Max  Temp:  19.0 

Total: 

246 

3.2 

27.8 

Lowest  Min  Temp:  -10.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report  

STATION;  Grovedale  March  1995 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG*^ 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-2.0 

0.1 

-21.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

46.0 

42.3 

02 

2.0 

-1.0 

-7.0 

-12.9 

0.00 

0.00 

0.0 

45.0 

42.0 

03 

-4.0 

-1.8 

-20.0 

-13.3 

0.00 

0.80 

0.8 

45.0 

41.8 

04 

-14.0 

-1.9 

-23.0 

-14.6 

0 00 

0.60 

0.6 

46.0 

41,3 

05 

-16  0 

-1.2 

-35.0 

-15,0 

0.00 

0.00 

0.0 

46.0 

41.3 

06 

-12.0 

-1.1 

-25.0 

-15.4 

0.00 

0.01 

0.0 

46.0 

41.8 

07 

-12.0 

-2.3 

-32.0 

-14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

46.0 

42.9 

08 

-11.0 

-0.6 

-20.0 

-13.5 

0.00 

0.0 1 

0.0 

45.0 

42.1 

09 

-9.0 

2.8 

-18  0 

-11.4 

0 00 

4.60 

4.6 

49.0 

41.9 

10 

-2.0 

1.2 

-12.0 

-12.4 

0.00 

1.60 

1.6 

51.0 

41.3 

11 

1.0 

2.2 

-12  0 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

51.0 

40.5 

12 

6.0 

2.8 

-9.0 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

49.0 

39.2 

13 

10.0 

2.9 

-5.0 

-9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

46.0 

38.3 

14 

10.0 

3.3 

-6.0 

-9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

43.0 

37.3 

15 

12.0 

3.3 

-2.0 

-10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

40  0 

36,3 

16 

10.0 

3.0 

1 

O 

-12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

37.0 

35.2 

17 

10.0 

3.1 

-60 

-10  8 

0 00 

0 00 

00 

34.0 

33  7 

18 

8.0 

52 

-1.0 

-8.4 

0.00 

0 00 

0.0 

310 

32.6 

19 

10.0 

5.4 

-2  0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

31.6 

20 

11.0 

5.3 

-6.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

30.2 

21 

5.0 

2.9 

-1.0 

-8,0 

0.00 

1.80 

1.8 

24.0 

29.1 

22 

4.0 

4.0 

-9.0 

-9.5 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

28.4 

23 

-3.0 

3.7 

-12.0 

-8.6 

0 00 

0,01 

0.0 

23.0 

27.7 

24 

-5.0 

3.9 

-11.0 

-8.3 

0.00 

4.00 

4.0 

27.0 

27.2 

25 

1.0 

6.0 

-17.0 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

25.8 

26 

10.0 

6.9 

-8.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

24.7 

27 

9.0 

5.5 

-5.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

21.0 

22.9 

28 

5.0 

4.9 

-5  0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

22.3 

29 

9.0 

58 

-3  0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

20.9 

30 

12.0 

7.4 

-10 

-4.3 

0 00 

0.00 

0.0 

12.0 

19.4 

- 31 

11.0 

7.7 

-4.0 

-3.4 

0 00 

0.00 

0.0 

8.0 

17,6 

Monthly  Mean: 

2.1 

2.9 

40.9 

-10,0 

. 

34.6 

33,5 

Highest  Max  Temp:  12*0 

Total: 

0,0 

13,4 

13.4 

Lowest  Min  Temp:  -35,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  ^otection  - Land  arid  Forest  Seivices  ?f  ^V^^ 


Winter  1994/1995  Climate  Report 


STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m 


October  - March 

Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

-0.81 

Actual  Mean  Wmter  Min  Temp 

-12.48 

Kdimal  Winter  Max  Temp 

12.^5 

Weekly  Average  Temperatures 


— - — - - Avg  Max  T 
Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Eb%RedptatmandSho^  >tanalSx5wonQ'ound  STowonGroind 


' _ Total  Rain  (mm) 

24.9 

\ \ Total  Snow  (cm) 

132.7 

33.0 

• 

Winter  Highest  Max  Temp: 

24.0 

-2f0 

^ . Winter  Mean  Temperature: 

-6.65 

Total  Winter  Precip  (mm) 

157.7 

Normal  Winter  Precip  (mm) 

164.8 

26.9 

Winter  Highest  Min  Temp: 

9.0 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-37.0 

Normal  Winter  MeanTemperature: 

-6.63 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 

Saturday,  April  17, 1999 
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Alberta  Eavironmental  Protection  - Land  mid  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  February  1995 


Location:  Lat:  55.02  LopgL~118.S8 Elevation:  671  m Years  of  Record  2 1 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG'' 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

3.0 

-6.3 

-13.0 

-18.3 

0 80 

0 00 

0.8 

50.0 

49.5 

02 

7.0 

-4.6 

-9.0 

-18.6 

0.00 

0.01 

0.0 

48  0 

48.8 

03 

-2.0 

-5.0 

-11.0 

-17.7 

0.00 

0.01 

0.0 

48.0 

48.6 

04 

6.0 

-3.2 

-3.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

47.0 

48.3 

05 

6.0 

-4.3 

-12  0 

-18,2 

0.00 

0.00 

0.0 

45.0 

48,1 

06 

-1.0 

-4.1 

-9.0 

-17.0 

1.40 

0.00 

1.4 

44.0 

48.0 

07 

2.0 

-3.3 

-5.0 

-16.0 

100 

0.00 

1.0 

41.0 

47.7 

08 

6.0 

-4.9 

-5.0 

-17.3 

0.00 

0.00 

0.0 

40.0 

47.3 

09 

6.0 

-6.0 

-8.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

38.0 

47.4 

10 

-8.0 

-6.0 

-20.0 

-18.1 

0.00 

0 01 

0.0 

38  0 

48.0 

11 

-11.0 

-5.6 

-25.0 

-16.7 

0.00 

0.00 

0.0 

38.0 

48.5 

12 

-16.0 

-4.3 

-24.0 

-16.0 

0.00 

0.01 

0.0 

38.0 

48.0 

13 

-16.0 

-3.3 

-30.0 

-16.6 

0.00 

0.01 

0.0 

38,0 

48,5 

14 

-14.0 

-3.1 

-21.0 

-17.0 

0.00 

1.20 

1.2 

39.0 

48.3 

15 

-14.0 

-5.8 

-21.0 

-15  8 

0.00 

1.80 

1.8 

41.0 

48.0 

16 

-17.0 

-7.2 

-27.0 

bo 

0.00 

2.40 

2.4 

43.0 

48.0 

17 

-14.0 

-5.7 

-25.0 

-18.7 

0.00 

2.20 

2.2 

45.0 

47.7 

18 

-12.0 

-3.9 

-16.0 

-17.9 

0.00 

6.60 

6.6 

51.0 

48.3 

19 

6.0 

-1.4 

-13.0 

-14.5 

0.00 

0.01 

0.0 

50,0 

47.6 

20 

9.0 

-1.1 

-2.0 

-13.6 

0.00 

1.60 

1.6 

50.0 

47,0 

21 

10.0 

-1.1 

-2.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

48.0 

46.3 

22 

7.0 

-1.4 

-5.0 

-14.3 

0.00 

0.00 

0.0 

47.0 

46.0 

23 

4.0 

-1.0 

-16.0 

-12,7 

0.00 

2.00 

2.0 

48,0 

46,3 

24 

1.0 

0.3 

-3.0 

-13.6 

1.00 

0.00 

1.0 

48.0 

45.8 

25 

5.0 

0.2 

-13.0 

-13.9 

0.00 

1.60 

1.6 

48.0 

44,9 

26 

7.0 

0.6 

-18.0 

-12,1 

0.00 

0.01 

0.0 

47,0 

44,5 

27 

-10.0 

-0.1 

-27.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

46.0 

43.7 

28 

-8.0 

-0.3 

-21.0 

-12.6 

0.00 

0.00 

0.0 

46,0 

43.0 

Monthly  Mean: 

-2*1 

-3*3 

-14*4 

-16*0 

44*6 

47*2 

Highest  Max  Temp:  10.0  ®C 

Total: 

4.2 

19.5 

23*7 

Lowest  Min  Temp:  -30*0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report , 

STATION;  Grovedale  January  1995 


Location:  Lat:  55.02  Long;  -118.8$  Elevation;  671  m Years  of  Record  21 


■:  Day  n - 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-8.0 

-9.9 

-22.0 

-21.1 

0.00 

0.00 

0.0 

53.0 

35.5 

02 

-13.0 

-9.1 

-29.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

53.0 

35.8 

03 

-23.0 

-9.6 

-30.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

53.0 

36.8 

04 

-12.0 

-9.3 

-27.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

53,0 

37.7 

05 

-13.0 

-9.5 

-25.0 

-23.1 

0.00 

0.01 

0.0 

53,0 

38.5 

06 

-14.0 

-9.5 

-23.0 

-22.5 

0.00 

4.00 

4.0 

57.0 

39.7 

07 

-15.0 

-7.7 

-28.0 

-20.8 

0.00 

0.00 

0.0 

57.0 

39.8 

08 

-16.0 

-10.9 

-30.0 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

57.0 

41.7 

09 

-17.0 

-12.8 

-22.0 

-22.6 

0.00 

1.80 

1.8 

58.0 

42.3 

10 

-14.0 

-12.3 

-22.0 

-22.1 

0.00 

0.01 

0.0 

58.0 

42.8 

11 

-14.0 

-9.6 

-210 

-20.3 

0.00 

0.00 

0.0 

58.0 

43.8 

12 

-12.0 

-7.0 

-18.0 

-19.4 

0.00 

0.00 

0.0 

58.0 

44.8 

13 

-11.0 

-6.8 

-14.0 

-18.0 

0.00 

0.01 

0.0 

58,0 

45,2 

14 

-10.0 

-7.2 

-13.0 

-19.6 

0.00 

0.01 

0.0 

58.0 

46.2 

15 

-9.0 

-5.7 

-12.0 

-18.1 

0.00 

0.01 

0.0 

58,0 

46,8 

16 

-9.0 

-6.3 

-12.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

58.0 

47.7 

17 

-8.0 

-6.9 

-18.0 

-19.0 

0 00 

0.00 

0.0 

57.0 

47.6 

18 

-10  0 

-6.8 

-16.0 

-18.9 

0 00 

0.00 

00 

57  0 

47.8 

19 

-4.0 

-5.6 

-11.0 

-18.8 

0.00 

0.01 

0.0 

57.0 

47.3 

20 

-3.0 

-4.2 

-16.0 

-16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

57,0 

47.0 

21 

-3.0 

-4.1 

-16.0 

-14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

47.3 

22 

-5.0 

-4.1 

-21.0 

-16.4 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

47.2 

23 

-6.0 

-5.2 

-20.0 

-18.4 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

47,0 

24 

-6.0 

-6.3 

-25.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

48.3 

25 

-10.0 

-6.2 

-23.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

55.0 

49.5 

26 

-8.0 

-6.4 

-20.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

55,0 

49.3 

27 

-6.0 

-5.9 

-16.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

55.0 

50.0 

28 

1.0 

-6.4 

-14.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

54,0 

50.7 

29 

3.0 

-6.7 

-13.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

53.0 

51.7 

30 

4.0 

-4.7 

-12.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

52.0 

51.0 

31 

3.0 

-5.6 

-8  0 

-17.6 

0.00 

2.40 

2.4 

54.0 

50,4 

Monthly  Mean; 

-S.6 

-7,4 

493 

493 

55.8 

45,1 

Highest  Max  Temp:  4.0 

°C 

Total: 

0,0 

8.3 

83 

Lowest  Min  Temp:  -30.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection 

- Land  and  Forest  Services 

Climate  Renort 

STATION: 

Grovedale 

December  1994 

Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-15.0 

-4.8 

-26.0 

-16.1 

0.00 

2.80 

2.8 

36  0 

17.4 

02 

-23,0 

-5.0 

-26.0 

-17.6 

0.00 

4.40 

4.4 

41.0 

18.4 

03 

-22.0 

-6.9 

-37.0 

-17.5 

0.00 

0.01 

0.0 

41.0 

19.3 

04 

-26.0 

-4.8 

-34.0 

-17.7 

0 00 

0.00 

0.0 

41.0 

20.5 

05 

-18.0 

-4.5 

-27.0 

-16,9 

0.00 

0.00 

0.0 

410 

20.4 

06 

-16.0 

-4.4 

-20  0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

40.0 

20.6 

07 

-12.0 

-5.9 

-19.0 

-19.0 

0.00 

0.00 

00 

40.0 

20.8 

08 

-10.0 

-6.2 

-15.0 

-18.2 

0.00 

5 60 

5.6 

45.0 

22.0 

09 

-12.0 

-6.2 

-27  0 

-18.0 

0.00 

5.80 

5.8 

51.0 

24.4 

10 

-18.0 

-6.5 

-29  0 

-17.8 

0.00 

0.00 

00 

510 

24.9 

11 

-8.0 

-4.1 

-18.0 

-17.2 

0.00 

2.40 

2.4 

53  0 

25.3 

12 

-4.0 

-4.8 

-16.0 

-16,2 

0 00 

0 00 

0.0 

53.0 

25.3 

13 

-1.0 

-3.8 

-16.0 

-17.0 

0 00 

0.00 

0.0 

53  0 

25,9 

14 

-3.0 

-3.9 

-20.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

52.0 

26.0 

15 

-9.0 

-3.6 

-19.0 

-15.9 

0.00 

0.00 

0.0 

52,0 

25.9 

16 

-8.0 

-3.9 

-16.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

52.0 

25.5 

17 

-7.0 

-5.6 

-18.0 

-18.4 

0.00 

0.00 

0.0 

52.0 

26.9 

18 

-10.0 

-6.1 

-17.0 

-18.3 

0.00 

0 00 

0.0 

52.0 

28.0 

19 

5.0 

-5.2 

-13.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

50.0 

27.5 

20 

6.0 

-5.1 

-1.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

48.0 

27,8 

21 

7.0 

-6.9 

-6.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

46.0 

28.2 

22 

6.0 

-6.1 

-6.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

45.0 

28.9 

23 

0.0 

-6.4 

-8.0 

-18.5 

0.00 

0.00 

00 

44.0 

29.1 

24 

-1.0 

-6.0 

-8.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

44.0 

29.5 

25 

-1.0 

-4.4 

-9.0 

-14.9 

0 00 

0.00 

0.0 

44.0 

29.5 

26 

-1.0 

-5.1 

-9.0 

-15.6 

0 00 

0 01 

00 

44  0 

30.3 

27 

-3.0 

-6.9 

-12  0 

-19.3 

0.00 

0.01 

0.0 

44.0 

31.4 

28 

-6.0 

-10.2 

-no 

-20.1 

0 00 

9.00 

9.0 

53  0 

32,0 

29 

-8.0 

-8.4 

-15.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

53  0 

32.2 

30 

-6.0 

-6.4 

-26.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

53.0 

33.0 

31 

-12.0 

-8.3 

-24.0 

-21.1 

0 00 

0.00 

00 

53  0 

34.2 

Monthly  Moan; 

-7.6 

-5.7 

-17,7 

-17.7 

::::;-47.3::: 

26.1 

Highest  Max  Temp:  7.0  ^ 
Lowest  Min  Temp:  -37.0 

’C  Total;  0.0  30.0 

Normal  Precipitation  for  the  Month 

30.0 
; 32.0 

Annual  Mean: 

S.70 

8.99 

-3,58 

-4,12 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 

360.7 

226.0 

586.7 

Normal  Annual  Precipitation: 

453.3 

30,1 


Annual  Mean  Temperat»re;| 

""l56'j 

Normal  Annital  MeatiTeinperature;|| 

; 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Lmid  and  Forest  Services 

Climate  Report ~ ■ 

STATION:  Grovedale  November  1994 

Xocation:  Lat:  55.02  Long:  >118.88  Elevation;  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

1.0 

34 

-6.0 

-8.1 

0 00 

19.40 

19  4 

19.0 

3.0 

02 

-5.0 

4.1 

-11.0 

-6.7 

0.00 

2.00 

2.0 

21.0 

3.1 

03 

-1.0 

3.8 

-15.0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

21.0 

3.2 

04 

3.0 

4.5 

4.0 

4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

3.9 

05 

6.0 

4.1 

-5.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0,0 

17.0 

4.1 

06 

6.0 

3.0 

-9.0 

-6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

4.9 

07 

4.0 

0.5 

-10.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

4.9 

08 

4.0 

-0.3 

-5.0 

-8.5 

0 00 

0.01 

0.0 

13.0 

5.3 

09 

3.0 

-0.3 

-10.0 

-10  7 

0.00 

0.00 

0.0 

12  0 

6.7 

10 

0.0 

-1.4 

-7.0 

-11.1 

0.00 

0.01 

0.0 

12.0 

7.3 

11 

7.0 

-0.9 

0.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

7.9 

12 

8.0 

0.5 

4.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

8.5 

13 

6,0 

0.4 

4.0 

-11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

4,0 

8.9 

14 

4.0 

-0.3 

-5.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

9.5 

15 

2.0 

0.2 

-9.0 

-11,4 

0.00 

5.00 

5.0 

5,0 

10,1 

16 

-6.0 

-1.0 

-21.0 

-13.2 

0.00 

0.01 

0.0 

5.0 

10.4 

17 

-8.0 

-3.6 

-18.0 

-13.1 

0.00 

0.01 

0.0 

5.0 

10.6 

18 

-1.0 

-4.2 

-21.0 

-12  3 

0 00 

0.00 

0.0 

50 

11,0 

19 

3.0 

-3.0 

-8.0 

-12.5 

0.00 

0.01 

0.0 

5.0 

11.2 

20 

2.0 

-3.0 

-21.0 

-13,0 

0.00 

20.40 

20.4 

25,0 

12,7 

21 

-3.0 

-4.3 

-20.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

25.0 

12.9 

22 

2.0 

-2.9 

-3.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

14.3 

23 

4.0 

-3.8 

-3.0 

-15,7 

0.00 

0.00 

0.0 

23,0 

15,1 

24 

-1.0 

4.6 

-18.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

15.8 

25 

-14.0 

-5.4 

-24.0 

-17,2 

0.00 

0.01 

0.0 

23.0 

16.0 

26 

-14,0 

-5.2 

-21.0 

-16.3 

0.00 

0.00 

0.0 

23,0 

15.9 

27 

-10.0 

-2.1 

-30.0 

-15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

15.5 

28 

0.0 

-0.7 

-11.0 

-10.2 

0.00 

0 00 

0.0 

22.0 

15,1 

29 

0.0 

-1.1 

00 

o 

-12.1 

0 00 

2.60 

2.6 

24.0 

16.8 

30 

-2.0 

-2.6 

-17.0 

-15.0 

0.00 

9 60 

9.6 

34  0 

17.3 

Monthly  Mean; 

0.0 

-0.9 

-ii.6 

^11.5 

15.9 

10.1 

Highest  Max  Temp:  8,0  ®C 

Total: 

0,0 

59,1 

59,1 

Lowest  Min  Temp:  -30»0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  27,8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

: Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  1994 


Location: 

Lat;  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

<mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

16.0 

15.6 

0.0 

09 

7 00 

0.00 

7.0 

00 

0.1 

02 

16.0 

15.3 

0.0 

1.7 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

03 

6.0 

15.2 

-1.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

04 

16.0 

14.4 

0.0 

1.3 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.6 

05 

24.0 

14.0 

90 

1,6 

0 00 

0 00 

00 

0.0 

0.7 

06 

16.0 

13.6 

1.0 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

15.0 

13.0 

2.0 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.2 

08 

15.0 

12.7 

-2  0 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.1 

09 

16.0 

12.4 

4.0 

0.3 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.4 

10 

9.0 

13.4 

-1.0 

1.1 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.9 

11 

11.0 

13.6 

-5.0 

0.6 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.6 

12 

10.0 

14.6 

-6.0 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.6 

13 

11.0 

11.1 

-2.0 

-0.6 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.4 

14 

10.0 

11.4 

-1.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

14.0 

10.1 

2.0 

-1.3 

2.40 

0.00 

24 

0.0 

0.6 

16 

50 

8.7 

-1.0 

-1  1 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

1.3 

17 

14.0 

8.1 

3.0 

-2  6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.3 

18 

13.0 

8.8 

-3  0 

-3.5 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.8 

19 

10.0 

8.5 

-1.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

20 

10.0 

8.8 

-2.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.8 

21 

13.0 

10.2 

0.0 

-2.0 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

1.8 

22 

5.0 

10.1 

-3  0 

-4.3 

2.70 

2.50 

5.2 

2.0 

1.5 

23 

6.0 

9.3 

-2.0 

-4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.2 

24 

7.0 

9.3 

-5.0 

-1.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.1 

25 

7.0 

8.6 

-5.0 

-1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

26 

12  0 

7.0 

2.0 

-3  5 

001 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

11.0 

5.9 

-1.0 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.8 

28 

10.0 

4.9 

-1  0 

-64 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

29 

8.0 

3.8 

-40 

-7.4 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

1.6 

30 

8.0 

5.3 

-6.0 

-6.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

31 

4.0 

3.8 

-7.0 

-7.8 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

1.9 

Monthly  Mean; 

1L2 

10.4 

-IJ 

-1.S 

o.i 

1.0 

Highest  Max  Temp;  24.0 

Total: 

20.7 

2,5 

23.2 

Lowest  Min  Temp:  -7.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report - ' 

STATION:  Grovedale  September  1994 


Location:  Lat:  55.02  Long:  >118.88  Elevatiaii;  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

21.0 

18.6 

6.0 

6.8 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

02 

20  0 

18.9 

6.0 

5.8 

1140 

0.00 

11.4 

0.0 

0.0 

03 

21.0 

20.2 

7.0 

6.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

17.0 

17.8 

7.0 

5.4 

1.00 

0.00 

1.0 

00 

0.0 

05 

20.0 

17.9 

7.0 

4,9 

0.60 

0.00 

0.6 

0,0 

0.0 

06 

21.0 

18.1 

7.0 

4.8 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

07 

20.0 

17.0 

10.0 

4,7 

1 80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

08 

21.0 

17.4 

8.0 

4.2 

4 60 

0.00 

4.6 

0.0 

0.0 

09 

11.0 

17.5 

80 

3.4 

6.80 

0.00 

6.8 

0.0 

0.0 

10 

14.0 

18.1 

7.0 

4.5 

0.60 

0.00 

0.6 

0,0 

0.0 

11 

12  0 

18  3 

3.0 

4.2 

120 

0 00 

1.2 

0.0 

0.0 

12 

16  0 

17.2 

3.0 

4.6 

0.40 

0.00 

0.4 

0,0 

0.0 

13 

18.0 

17.6 

6.0 

3.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

14 

18.0 

17.0 

5.0 

3.3 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

15 

20.0 

17.0 

8.0 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

24.0 

15.3 

9.0 

4.1 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

26.0 

14.4 

5.0 

2,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

26  0 

15.6 

8.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

23.0 

15.7 

6.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

20.0 

15.8 

3.0 

0,4 

1.40 

0.00 

1.4 

0,0 

0.0 

21 

19.0 

17.0 

0.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

25.0 

17.8 

12.0 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

25.0 

17.7 

14.0 

2,8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

20.0 

16.6 

4.0 

2.8 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

25 

24.0 

16.5 

9.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

26 

22.0 

16.0 

8.0 

1.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

27 

15.0 

13.8 

6.0 

1.0 

3.40 

0.00 

3.4 

0.0 

0.0 

28 

20.0 

15.2 

1.0 

1,3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

12  0 

15.3 

4.0 

2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

80 

15.7 

2.0 

1.7 

2 60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.2 

Monthly  Mean: 

19.3 

16.9 

6.3 

33 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  26,0 

Total: 

38,0 

0.0 

38.0 

Lowest  Min  Temp:  0,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


SOG  = Snovr  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Summer  1994  Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  - September 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

19.59 

" Nbmal  Mean  Stimmec  Max  Temp 

18.53 

Actual  Mean  Summer  MinTemp 

6.06 

4.36 

Weekfy  Average  Temperatures  Avg  t 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Show  on  Ground  Show  on  Ground 


Total  Rmn  (mm) 


Total  Snow  (cm) 


338.1 

1. 

X 0.0 

30.0 

3.0 

12.83 

Total  Summer  Precip  (mm) 


Normal  Summer  Precip  (mm) 


Summer  Highest  Min  Temp: 


Summer  Lowest  Min  Temp: 


Normal  Summer  MeanTemperature: 


15.0 

-9.5 

11,45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inciusiv 

Sunday,  April  18, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION;  Grovedale  August  1994 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

27.0 

23  6 

12  0 

92 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

02 

28.0 

23.7 

12.0 

9.1 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

03 

28.0 

23.2 

13.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

28.0 

24.6 

15.0 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

28.0 

24.4 

12.0 

8,5 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

06 

24.0 

24.8 

10.0 

9.3 

14.80 

0.00 

14.8 

0.0 

0.0 

07 

22.0 

23.0 

10  0 

8.0 

7.00 

0.00 

70 

0.0 

0.0 

08 

18.0 

22.9 

9.0 

8.5 

0 20 

0.00 

02 

0.0 

0.0 

09 

20.0 

24.3 

9.0 

7.3 

3 00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

10 

18.0 

22.5 

90 

8.4 

8.20 

0.00 

8.2 

0.0 

0.0 

11 

21.0 

22.2 

6.0 

7.9 

0.20 

0.00 

0.2 

00 

0.0 

12 

25.0 

23.7 

12.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

21.0 

22.8 

10.0 

7,7 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

25.0 

23.1 

10.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

28.0 

22.0 

4.0 

7.8 

7.20 

0.00 

7.2 

0.0 

0.0 

16 

20.0 

21.0 

11.0 

7.3 

20.00 

0.00 

20.0 

0.0 

0.0 

17 

20.0 

21.5 

12  0 

6,8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

22.0 

22  5 

8.0 

75 

0 00 

0 00 

00 

00 

0.0 

19 

25.0 

23.0 

8.0 

6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

26.0 

21.9 

11.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

21 

22.0 

21.4 

9.0 

6.0 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

22 

22.0 

21.7 

7.0 

5.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

21.0 

20.6 

6.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

18.0 

20.2 

5.0 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

20.0 

19.9 

4.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

20.0 

20.6 

3.0 

5 8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

21.0 

21.4 

5.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

25.0 

20.6 

6.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

27.0 

19.5 

11.0 

6.6 

4 80 

0.00 

4.8 

0.0 

0.0 

30 

21.0 

19.4 

7.0 

5 9 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

31 

19.0 

18  9 

7.0 

56 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

22.9 

22,1 

8,8 

7J 

ao 

m 

Highest  Max  Temp:  28.0 ' 

°C 

Total: 

67,0 

0,0 

67.0 

Lowest  Min  Temp:  3.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 


Climate  Renort 

iliiiilii 

sillllllllll 

lllllil 

STATION: 

Grovedale 

July  1994 

Location: 

Lat:  55.02 

Long; 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record  21 

Actual  Normal 

Actual 

Normal 

Kain 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Min 

Mm 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG-^ 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

17.0 

21.5 

12.0 

9.2 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

02 

18.0 

21.5 

8.0 

9.7 

10.40 

0.00 

10.4 

0.0 

0.0 

03 

20.0 

21.6 

9.0 

9.0 

20.80 

0.00 

20.8 

0.0 

0.0 

04 

12.0 

20  8 

11.0 

8.3 

15.20 

0.00 

15  2 

0.0 

0.0 

05 

18.0 

20.5 

7.0 

9.3 

0.20 

0.00 

02 

0.0 

0.0 

06 

21.0 

21.8 

11.0 

9.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

23.0 

216 

9.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

24.0 

22.0 

10  0 

9.2 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

09 

20.0 

22  2 

5.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

19.0 

22.5 

9.0 

7,7 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

11 

17.0 

22  6 

90 

9.2 

6.20 

0.00 

6.2 

0.0 

0.0 

12 

20.0 

22.5 

8.0 

10.0 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

13 

22.0 

21.5 

9.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

24.0 

216 

4.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

24.0 

21.3 

10  0 

8.7 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

16 

27.0 

21.4 

10.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

27.0 

22.1 

10.0 

8.6 

4.20 

0.00 

4.2 

0.0 

0.0 

18 

22.0 

22  2 

11  0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

23.0 

23.2 

12  0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

27.0 

23  4 

12.0 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

30.0 

23.3 

12.0 

9.7 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

22 

24.0 

23.8 

7.0 

8.9 

0 00 

0 00 

00 

0.0 

0.0 

23 

27.0 

23  3 

7.0 

84 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

29.0 

23.9 

12.0 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

29.0 

24  7 

12.0 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

30.0 

24.6 

11.0 

9.3 

6.20 

0.00 

6.2 

0.0 

0.0 

27 

27.0 

24.5 

11.0 

8.8 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

28 

23.0 

23.4 

13.0 

8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

25.0 

24.1 

15.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

28.0 

24.8 

14  0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

24.0 

24.6 

9.0 

9.3 

3 00 

0.00 

3.0 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean; 

22*7;.= 

10*0 

S.9 

0*0 

0*0 

Highest  Max  Temp;  30*0 

°C 

Total: 

77*0 

0.0 

77.0 

Lowest  Min  Temp;  4.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


* SOG  = Snovtr  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale  June  1994 

Location:  Lat;  55.02  Long:  18.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

22.0 

21.0 

12.0 

7.4 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

21.0 

19.5 

3.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

03 

21.0 

19.4 

5.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

24.0 

19.5 

8.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

25.0 

19.3 

10.0 

6,4 

5.20 

0.00 

5.2 

0.0 

0.0 

06 

25.0 

19.6 

10.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

22.0 

20.3 

11.0 

5.0 

19.00 

0.00 

19.0 

0,0 

0.0 

OS 

19.0 

20.7 

9.0 

5.9 

6.40 

0.00 

6.4 

0.0 

0.0 

09 

14.0 

21.0 

8.0 

5.7 

6.80 

0.00 

6.8 

0.0 

0.0 

10 

20.0 

21.0 

9.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

22.0 

20.5 

10.0 

6.4 

0 40 

0 00 

0.4 

0.0 

0.0 

12 

17.0 

20.4 

10.0 

7.2 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

13 

17.0 

21.0 

7.0 

6.1 

26.00 

0.00 

26.0 

0.0 

0.0 

14 

7.0 

20.5 

2.0 

6.3 

30.60 

0.00 

30.6 

0.0 

0.0 

15 

12.5 

20.7 

4.0 

6.6 

0.60 

0.00 

0.6 

0,0 

0.0 

16 

15.0 

19.9 

4.0 

6.5 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

17 

18  0 

20  0 

3.0 

6.1 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

20.5 

20.5 

6.0 

6.5 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

21.0 

20.4 

8.0 

6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

20 

22.0 

20.5 

8.0 

7.1 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

21 

24.0 

21.0 

8.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

26.0 

21.9 

9.0 

7.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

27.0 

21.6 

15.0 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

28.0 

20.9 

11.0 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

25.0 

21.1 

9.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

28.0 

22.8 

12.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

25.0 

21.8 

12.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

25.0 

21.4 

9.0 

8.0 

7.40 

0.00 

7.4 

0.0 

0.0 

29 

18.0 

21.1 

10.0 

8,2 

5.40 

0.00 

5.4 

0.0 

0.0 

30 

18.0 

21.8 

6.0 

8.3 

0.40 

0.00 

04 

00 

0.0 

Monthly  Mean: 

21.0 

20.7 

8.3 

6.7 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  28.0 

Total: 

110.0 

0.0 

110.0 

Lowest  Min  Temp:  2.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  70,0 


* SOG  = Snow  on  Ground 
Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report  . ' .. 

STATION:  Grovedale  May  1994 


Location:  Lat:  55.02  Long:  «11S.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Mm 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

20.0 

15.9 

6.0 

-0.7 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

1.0 

02 

17.0 

14.6 

6.0 

-0.4 

2.80 

0.00 

2.8 

0,0 

0.4 

03 

14.0 

14.1 

3.0 

-0.2 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0,1 

04 

15.0 

15.0 

-2.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.4 

05 

16.0 

16.4 

2.0 

LO 

1.60 

0.00 

1.6 

0,0 

0.6 

06 

22.0 

15.4 

8.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

24.0 

16.2 

7.5 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.2 

08 

18.0 

16.4 

-2.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

09 

2L0 

16.7 

7.5 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

21.0 

16.1 

5.0 

2,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

22.0 

16.7 

7.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,3 

12 

24.0 

18.8 

6.5 

1.1 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

13 

17.5 

18.0 

2.0 

2.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

14 

15.5 

17.3 

1.0 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

18.0 

17.4 

2.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

16 

10.0 

17.9 

7.0 

2.9 

15.00 

0.00 

15.0 

0.0 

0.0 

17 

8.0 

18.4 

3.0 

3.6 

10.00 

0.00 

10.0 

0.0 

0.0 

18 

13.0 

17.4 

5.0 

4.1 

0 60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

19 

16.0 

17.2 

0.0 

2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

18.0 

16.9 

4.0 

3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

21 

15.0 

16.5 

5.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

22 

15.0 

15.9 

1.0 

3.2 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

23 

21.0 

17.0 

7.0 

3,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

22.0 

18.6 

5.0 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

24.0 

19.5 

7.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.0 

26 

23.0 

19.1 

4.0 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

17.0 

18.5 

4.0 

3.7 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

28 

16.0 

19.9 

0.0 

3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

17.0 

20.8 

4.0 

4.7 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

15.0 

20.0 

3.0 

5.0 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.0 

31 

18.0 

20.1 

0,0 

5.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

: iiMonthly  Mean: 

17.8 

1L4 

3,8 

IS 

0.1 

Highest  Max  Temp:  24.0 

Total: 

38.2 

0,0 

38.2 

Lowest  Min  Temp:  -2.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  mid  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  1994 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671  m 

Years  of  Record 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

12.5 

6.7 

-2  0 

-4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

15.8 

02 

9.0 

8.7 

5.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

ILO 

14  1 

03 

9.5 

9.2 

0.0 

-5.4 

6.20 

0.00 

6.2 

4.0 

12.8 

04 

8.0 

7.0 

-4.0 

-6.0 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

11.9 

05 

4.5 

7.4 

-8.5 

-5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

11  6 

06 

3.0 

7.5 

-9.5 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.9 

07 

6.0 

8.7 

-5.5 

-5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10  8 

08 

8.5 

8.2 

-6.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

10.4 

09 

10.5 

8.4 

-3.5 

-6.1 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

9.4 

10 

16.0 

8.1 

-9.0 

-5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.1 

11 

16.5 

8.3 

1.0 

-4.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.9 

12 

15.0 

9.0 

2.0 

-4.5 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

8.7 

13 

9.5 

9.8 

0.0 

-3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.2 

14 

8.0 

11.5 

-2.0 

-2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.7 

15 

12.0 

12.5 

2.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

16 

16.0 

12.9 

3.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.4 

17 

19.0 

12.7 

50 

-1.2 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

6.4 

18 

15.0 

12.8 

-3.0 

-1.9 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

5.6 

19 

13.0 

13.8 

-3.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

20 

18.0 

14.0 

4.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

21 

20.0 

14.3 

4.5 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

22 

21.0 

14.4 

4.0 

-0.7 

0 30 

0.00 

0.3 

0.0 

3.0 

23 

20.0 

14.0 

2.0 

-1.2 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

2.7 

24 

21.0 

12.8 

-1.0 

0.0 

0 00 

0.01 

0.0 

0.0 

2.3 

25 

10.0 

12.6 

-5.0 

-1.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

2.0 

26 

8.5 

13.3 

-2.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

10.0 

14.4 

-1.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

14.0 

14.9 

-3.0 

-0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.4 

29 

19.0 

14.8 

4.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

20.5 

14.9 

3.5 

-0.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

13.1 

11.3 

-05 

-2,7  . 

1 

1.1 

6.9 

Highest  Max  Temp:  21,0 

Total: 

7,9 

0.0 

7,9 

Lowest  Min  Temp:  -9.5  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19,5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  md  Forest  Services 
Climate  Report  ' 


STATION;  Grovedale  March  1994 

Location:  Lat:  55.02  Long;  -118.88 Elevation;  671  m Years  of  Record  21 


. ■Day;: 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

1% 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

8.0 

0.1 

-2.5 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

111.0 

42.3 

02 

11.0 

-1.0 

-2.0 

-12.9 

0.40 

0.00 

0.4 

108.0 

42.0 

03 

10.0 

-1.8 

-1.0 

-13.3 

0.80 

0.00 

0.8 

104.0 

4L8 

04 

8.0 

-1.9 

-7.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

101.0 

41,3 

05 

8.5 

-1.2 

-5.5 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

97,0 

41,3 

06 

3.0 

-1.1 

-20.0 

-15.4 

0.00 

0.00 

0.0 

95.0 

41.8 

07 

4.0 

-2.3 

-24.0 

-14.5 

0 00 

0.00 

0.0 

94.0 

42.9 

08 

5.5 

-0.6 

-15.0 

-13.5 

0 00 

0.00 

0.0 

92.0 

42.1 

09 

7.5 

2.8 

-1.5 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

89.0 

41.9 

10 

11.0 

1 2 

-2.0 

-12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

85.0 

41.3 

11 

8.5 

22 

-4.5 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

82.0 

40.5 

12 

12.0 

2.8 

1.0 

-10.5 

0.60 

0.00 

0.6 

78.0 

39.2 

13 

14.0 

2.9 

0.5 

-9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

73.0 

38,3 

14 

7.0 

3.3 

-1.5 

-9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

70.0 

37.3 

15 

7.5 

33 

-7.0 

-10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

67,0 

36.3 

16 

5.5 

3.0 

-3.0 

-12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

65.0 

35.2 

17 

80 

3.1 

-5.0 

-10.8 

0 00 

0.00 

0.0 

61.0 

33.7 

18 

7.5 

52 

-1.5 

-8  4 

0.00 

1.40 

1.4 

61,0 

32.6 

19 

2.0 

5.4 

-8.0 

-7.2 

0.00 

8.00 

8.0 

69.0 

31.6 

20 

3.0 

5.3 

-13.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

68.0 

30.2 

21 

5.0 

2.9 

-4.0 

-8.0 

0 00 

0.00 

0.0 

66.0 

29.1 

22 

-0.5 

40 

-9.5 

-9.5 

0.00 

0.60 

0.6 

66.0 

28.4 

23 

5.5 

3.7 

-8.0 

-8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

65.0 

27,7 

24 

7.5 

3.9 

-6.0 

-8.3 

0 00 

0.00 

0.0 

63.0 

27.2 

25 

9.0 

6.0 

-2.0 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

59.0 

25.8 

26 

10.5 

6.9 

-3.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

55.0 

24,7 

27 

13.0 

5.5 

0.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

49.0 

22.9 

28 

12.5 

4.9 

-4.0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

44.0 

22.3 

29 

13.5 

5.8 

-6.0 

-5.8 

0 00 

0.00 

0.0 

38.0 

20.9 

30 

18.5 

7.4 

-3.5 

-4.3 

0 00 

0.00 

0.0 

32.0 

19.4 

31 

20.0 

7.7 

1.5 

-3.4 

0,00 

0,00 

0.0 

22,0 

17,6 

Monthly  Mean; 

S,6 

2.9 

-54 

-KWI 

liiiiiiiilii 

71.9 

",35*5  ’ ' 

Highest  Ma^s  Temp:  20,0 

Total; 

1.8 

10.0 

11.8 

Lowest  Min  Temp:  -240  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20,8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Winter  1993/1994  Climate  Report 


STATION;  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m 


October  - March 

Years  of  Record:  2 1 


Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

-^.31 

Actual  Mean  Winter  Min  Temp 

-11.26 

^ \lformal  MCiui  Winter  Max  Temp 

-0.61 

Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


EhD^Rec^itatmandSmwonQx^^  N3rmalSiowonQ'ound  SiowonQmxi 


\ Total  Winter  Precip  (mm) 

186.2 

/ - Normal  Winter  Precip  (mm) 

164.8 

Winter  Highest  Min  Temp: 

9.0 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-43.5 

Normal  Winter  MeanTemperature: 

-6.63 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 

Saturday,  April  17,  1999 
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Alberta  Enviromnental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

' Climate  Report 

STATION;  Grovedale  February  1994 


Location:  Lat;  55.02  Long:  >118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

0.0 

-6.3 

-9.5 

-18.3 

0 00 

0.00 

00 

78.0 

49.5 

02 

-1.0 

-4.6 

-8.5 

-18,6 

0.00 

2.00 

2.0 

80,0 

48.8 

03 

-5.0 

-5.0 

-12.0 

-17.7 

0.00 

0.01 

0.0 

80  0 

48.6 

04 

-4.0 

-3.2 

-17.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

00 

80  0 

48.3 

05 

-12.5 

-4.3 

-22.0 

-18.2 

0 00 

3.00 

3.0 

83.0 

48,1 

06, 

-20.0 

-4.1 

-34.0 

-17.0 

0.00 

0.01 

0.0 

83  0 

48.0 

07 

-23.5 

-3.3 

-43.5 

-16.0 

0 00 

0.00 

0.0 

82  0 

47.7 

08 

-22.0 

-4.9 

-34.0 

-17.3 

0.00 

0.00 

00 

82.0 

47.3 

09 

-16.0 

-6.0 

-25.0 

-18.7 

0.00 

3.00 

3.0 

85.0 

47.4 

10 

-14  0 

-6.0 

-18  0 

-18  1 

0 00 

10.20 

10.2 

95.0 

48.0 

11 

-14.0 

-5.6 

-22.0 

-16.7 

0.00 

3.20 

3.2 

98.0 

48.5 

12 

4.0 

-4.3 

-18.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

96.0 

48.0 

13 

5.5 

-3.3 

-22.0 

-16.6 

0.00 

1.70 

17 

96.0 

48,5 

14 

-17.0 

-3.1 

-26.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

96.0 

48.3 

15 

-16.5 

-5.8 

-17.0 

-15.8 

0.00 

1.00 

1.0 

97.0 

48.0 

16 

-15  0 

-7.2 

-24.0 

-17  8 

0.00 

0.01 

00 

97  0 

48.0 

17 

-17.0 

-5.7 

-21.0 

-18.7 

0.00 

6.00 

6.0 

103.0 

47.7 

18 

-16.5 

-3.9 

-22.5 

-17.9 

0.00 

4.20 

42 

107.0 

48.3 

19 

-18.5 

-1.4 

-28.5 

-14.5 

0.00 

0.01 

0.0 

107.0 

47.6 

20 

-25.5 

-1.1 

-31.0 

-13,6 

0.00 

0 00 

00 

107,0 

47.0 

21 

-23.0 

-1.1 

-29.0 

-14.6 

0.00 

1.30 

1.3 

108  0 

46.3 

22 

-20.0 

-1.4 

-25  0 

-14.3 

0.00 

2.50 

2.5 

110.0 

46.0 

23 

-19  0 

-1.0 

-26.0 

-12.7 

0.00 

140 

1.4 

111,0 

46.3 

24 

-18.5 

0.3 

-29.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

111.0 

45.8 

25 

-21.0 

0.2 

-39.0 

-13.9 

0 00 

0.00 

0.0 

110,0 

44.9 

26 

-18.0 

0.6 

-28.0 

-12.1 

0 00 

1 80 

1.8 

111.0 

44.5 

27 

-13.0 

-0.1 

-21.5 

-11  5 

0 00 

1.80 

1.8 

113  0 

43.7 

28 

0.5 

-0.3 

-17.0 

-12.6 

0.00 

0.00 

0.0 

113  0 

43.0 

Monthly  Mean: 

-13.6 

-3.3 

-23.9 

lliiail 

97.1 

mmsBmm 

Highest  Max  Temp:  5.5 

Total: 

0.0 

43.1 

43.1 

Lowest  Min  Temp:  -43.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale  January  1994 

Location:  Lat:  55.02  Long:  “118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-14.0 

-9.9 

-19.0 

-21.1 

0.00 

6.60 

6.6 

9.0 

35.5 

02 

-16.0 

-9.1 

-24.0 

-19.1 

0.00 

0.30 

0.3 

9,0 

35.8 

03 

-15.0 

-9.6 

-20.0 

-19.1 

0.00 

8.90 

8.9 

18.0 

36.8 

04 

-19.0 

-9.3 

-23.0 

-19.6 

0.00 

3.20 

3.2 

21.0 

37.7 

05 

-22.0 

-9  5 

-29.0 

-23.1 

0.00 

4.40 

4.4 

25.0 

38.5 

06 

-24.5 

-9.5 

-36.5 

-22.5 

0.00 

0.01 

0.0 

25.0 

39.7 

07 

-13.0 

-7.7 

-30.0 

-20.8 

0.00 

0.01 

0.0 

25.0 

39.8 

08 

-23.0 

-10.9 

-27.5 

-22.5 

0.00 

0.01 

0.0 

25.0 

41.7 

09 

-23  5 

-12.8 

-30.0 

-22.6 

0.00 

7.50 

7.5 

32.0 

42.3 

10 

-26.0 

-12.3 

-29  0 

-22.1 

0 00 

2.50 

2.5 

35.0 

42,8 

11 

-21.0 

-9.6 

-27  0 

-20.3 

0.00 

8.40 

8.4 

43  0 

43.8 

12 

-20.5 

-7.0 

-22.5 

-19.4 

0.00 

8.20 

8.2 

51.0 

44.8 

13 

-21.0 

-6.8 

-25.0 

-18.0 

0.00 

0.01 

0.0 

51.0 

45.2 

14 

-22.0 

-7.2 

-24.0 

-19.6 

0.00 

12.00 

12.0 

63.0 

46.2 

15 

-210 

-5.7 

-23.5 

-18.1 

0.00 

0.01 

0.0 

63.0 

46.8 

16 

-21.0 

-6.3 

-23.5 

-19.3 

0.00 

6.00 

6.0 

69  0 

47.7 

17 

-21.0 

-69 

-26  5 

-19.0 

0.00 

0.00 

00 

69.0 

47.6 

18 

-17.0 

-6.8 

-22.0 

-18,9 

0.00 

10  00 

10.0 

79,0 

47.8 

19 

-13.0 

-5.6 

-29.0 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

79.0 

47.3 

20 

-4.5 

-4.2 

-13.5 

-16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

79,0 

47.0 

21 

-3.5 

-4.1 

-11.5 

-14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

79.0 

47.3 

22 

-3.0 

-4.1 

-12  0 

-16  4 

0.00 

0.00 

0.0 

79  0 

47.2 

23 

-7.5 

-5.2 

-10.0 

-18.4 

0.00 

3.20 

3.2 

82,0 

47.0 

24 

-7.5 

-6.3 

-13.5 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

82.0 

48.3 

25 

-6.5 

-6.2 

-20.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

82.0 

49.5 

26 

-8.0 

-6.4 

-17.5 

-18.3 

0.00 

0.01 

0.0 

82,0 

49.3 

27 

-0.5 

-5  9 

-15.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

82.0 

50.0 

28 

2.0 

-64 

-6.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

81.0 

50.7 

29 

2.0 

-6.7 

-10.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

80.0 

51.7 

30 

2.5 

-4.7 

-16.5 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

79.0 

51.0 

31 

-1.0 

-5.6 

-10  0 

-17.6 

0.00 

0.00 

0.0 

79.0 

50,4 

Monthly  Mean: 

-1X2 

-7,4 

-193 

56.7 

45,1 

Highest  Max  Temp:  2.5  °C 

Total: 

0.0 

813 

813 

Lowest  Min  Temp:  -36.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Lmd  and  Forest  Services 

■ Climate  Report  

STATION:  Grovedale  December  1993 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

0.5 

-4.8 

-14.0 

-16.1 

0.00 

0 00 

00 

0.0 

17.4 

02 

3.5 

-5.0 

-10.5 

-17.6 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

18.4 

03 

6.0 

-6.9 

-1.0 

-17.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

19.3 

04 

0.5 

-4.8 

-4.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

OD 

0,0 

20.5 

05 

0.0 

-4.5 

-10.0 

-16.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.4 

06 

-3.5 

-4.4 

-16.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.6 

07 

-3.5 

-5.9 

-19.0 

-19.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.8 

08 

-7.0 

-6.2 

-15  0 

-18  2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

22.0 

09 

-3.5 

-6.2 

-10.5 

-18.0 

0.00 

0.00 

00 

00 

24.4 

10 

1.5 

-6.5 

-10  0 

-17.8 

0.00 

001 

0.0 

0.0 

24.9 

11 

2.0 

-4.1 

-6.0 

-17.2 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

25.3 

12 

1.5 

-4.8 

-5.0 

-16.2 

0.00 

2.30 

2.3 

2.0 

25.3 

13 

-2.0 

-3.8 

-8.5 

-17.0 

0 00 

0.00 

0.0 

2.0 

25.9 

14 

-1.5 

-3.9 

-9.0 

-14.9 

0.00 

1.50 

1.5 

3,0 

26.0 

15 

-2.5 

-3.6 

-14  0 

-15.9 

0.00 

3.00 

30 

6,0 

25,9 

16 

-2.0 

-3.9 

-19.0 

-17  1 

0.00 

0.00 

0.0 

60 

25  5 

17 

-7.5 

-5  6 

-16.0 

-18  4 

0.00 

0.00 

00 

60 

26.9 

18 

1.5 

-6.1 

-8  0 

-18  3 

0.00 

0 00 

0.0 

50 

28.0 

19 

4.5 

-5.2 

-8.5 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

40 

27.5 

20 

4.5 

-5.1 

-1.5 

-17.1 

0 00 

0.00 

0.0 

2.0 

27.8 

21 

1.5 

-6.9 

-13.5 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0' 

28.2 

22 

6.0 

-6.1 

-6.0 

-17.7 

0.00 

2.00 

2.0 

2.0 

28.9 

23 

5.5 

-6.4 

-8.0 

-18.5 

0.00 

0.00 

0.0 

1,0 

29.1 

24 

6.5 

-6.0 

4.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

29.5 

25 

7.5 

-4.4 

-4.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

29.5 

26 

7.5 

-5.1 

-13.0 

-15.6 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

30.3 

27 

-9.0 

-6.9 

-19.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

314 

28 

-3.0 

-10.2 

-15  0 

-20.1 

0.00 

0 00 

0.0 

0,0 

32.0 

29 

-4.5 

-8.4 

-11.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

32  2 

30 

4.0 

-6.4 

-8.0 

-19.7 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

33.0 

31 

-3  0 

-8.3 

-16.0 

-21.1 

0.00 

3.30 

3.3 

30 

34  2 

Monthly  Mean:  0.4  -5.7  -10  J -17.7 

1.4  26.1 

Highest  Max  Temp:  7.5  °C  Total:  0.4 

12.1  12.5 

Lowest  Min  Temp:  -19.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  32.0 

-2-53 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 386.7 

77.2  463.9 

Normal  Annual  Precipitation: 

453.3 

Aimual  Lowest  Min  Temp:|  •>36^0; 


__  I 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Lmid  and  Forest  Services 

Climate  Rejport 

STATION:  Grovedale  November  1993 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

9.0 

3.4 

-2.0 

-8.1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

3.0 

02 

6.0 

4.1 

0.0 

-6.7 

7 60 

0.00 

7.6 

0,0 

3.1 

03 

4.0 

3.8 

-7.0 

-5.8 

2.00 

0.80 

2.8 

0.0 

3.2 

04 

•4.0 

4.5 

-9.0 

4.5 

0.00 

0.20 

0.2 

0.0 

3.9 

05 

1.0 

4.1 

-16  0 

-5.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

06 

5.5 

3.0 

05 

-6.8 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

4.9 

07 

7.0 

0.5 

1.5 

-7.2 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

4.9 

08 

5.0 

-0.3 

-0.5 

-8  5 

0 40 

0.00 

0.4 

0.0 

5.3 

09 

5.0 

-0.3 

-3.5 

-10.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

10 

5.0 

-1.4 

-6.0 

-11.1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

7.3 

11 

7.5 

-0.9 

0.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.9 

12 

7.0 

0.5 

-3.5 

-10.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.5 

13 

6.0 

0.4 

-1.0 

-lU 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.9 

14 

10.0 

-0.3 

-2.5 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.5 

15 

10.0 

0.2 

-2.5 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.1 

16 

3.0 

-1.0 

-5.0 

-13.2 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

10.4 

17 

25 

-3.6 

-7.5 

-13.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.6 

18 

1.0 

42 

-8.0 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.0 

19 

-1.0 

-3.0 

-7.0 

-12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.2 

20 

8.5 

-3.0 

-10.0 

-13.0 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

12.7 

21 

-10.0 

4.3 

-24.0 

-16.2 

0.00 

2.00 

2.0 

2.0 

12.9 

22 

-21.0 

-2.9 

-32.5 

-15.8 

0.00 

0 01 

0.0 

2.0 

14.3 

23 

-20.5 

-3.8 

-31.0 

-15,7 

0 00 

0.00 

0.0 

2.0 

15.1 

24 

-8.0 

4.6 

-22.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

15.8 

25 

-2.5 

-5.4 

-15.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

16.0 

26 

0.5 

-5.2 

-13  0 

-16.3 

0,00 

0.00 

0.0 

1.0 

15,9 

27 

7.0 

-2.1 

4.0 

-15.1 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

15.5 

28 

6.0 

-0.7 

-5.0 

-10.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

15,1 

29 

0.5 

-1.1 

4.0 

-12.1 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

16.8 

30 

0.5 

-2.6 

-8  0 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

17.3 

Monthly  Mean: 

1.7 

-0.9 

-8.3 

-11.5 

0.4 

m 

Highest  Max  Temp:  10.0 

Total: 

12.2 

3.0 

15.2 

Lowest  Min  Temp:  -32.5  Normai  Precipitation  for  the  Month:  27.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

■ Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  1993 


Location; 

Lat;  55  02 

Long: 

-118.88 

Elevation; 

671m 

Years  of  Record  2 1 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Norma] 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG" 

(cm) 

01 

15.0 

15  6 

2.0 

0.9 

0 00 

0 00 

00 

0.0 

0.1 

02 

21.0 

15.3 

9.0 

1,7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

26.5 

15.2 

9.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.5 

04 

19.5 

14.4 

0.0 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

05 

20.5 

14.0 

3.5 

1,6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.7 

06 

8.5 

13.6 

-4.0 

0.1 

2.60 

2.00 

4.6 

2.0 

0.5 

07 

2.0 

13.0 

-2  0 

0.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

oa 

5.5 

12.7 

-3.5 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

09 

11.0 

12.4 

0.5 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

10 

18.0 

13.4 

1.0 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.9 

11 

18.0 

13.6 

-3.0 

0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

12 

17.0 

14.6 

-2.0 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

13 

12.5 

11.1 

-4.0 

-0.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

14 

16.0 

11.4 

1.0 

-0.1 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.4 

15 

3.5 

10.1 

-3.5 

-1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

16 

11.0 

8.7 

3.5 

-1.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

17 

13.0 

8.1 

3.0 

-2  6 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.3 

18 

14.5 

8.8 

0.0 

-3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

1.8 

19 

14.0 

8.5 

-2.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

20 

9.0 

8.8 

-6.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

21 

10.0 

10.2 

-2.0 

-2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

22 

12.0 

10  1 

-2.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

23 

15.5 

9.3 

0.5 

-4.1 

100 

0.00 

1.0 

0,0 

1.2 

24 

13.0 

9.3 

4.0 

-1.4 

10.20 

0.00 

10.2 

0.0 

1.1 

25 

9.5 

8.6 

-3.0 

-1.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

26 

12.0 

7.0 

1.0 

-3.5 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

1.8 

27 

15.5 

5.9 

3.0 

-4.4 

2.80 

0.00 

2.8 

0.0 

1.8 

28 

9.5 

4.9 

-5.0 

-6.4 

0.20 

0.00 

0.2 

0,0 

1.8 

29 

1.5 

3.8 

-5.0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

30 

14.5 

5.3 

1.0 

-6.3 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

2.0 

31 

15.0 

3.8 

1.0 

-7.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

1.9 

Monthly  Mean; 

13.0 

10.4 

-0,1 

-1,S 

ai 

1X1 

Highest  Max  Temp;  26,5 

Total: 

20,2 

2,0 

22.2 

Lowest  Min  Temp:  -6,0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report ' ' ' 

STATION:  Grovedale  September  1993 


Location:  Lat:  55.02  Long:  >118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


' Ray:;-:;  - 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Mm 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

111 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

18.5 

18.6 

9.5 

6.8 

9.60 

0.00 

9.6 

00 

0.0 

02 

23.0 

18.9 

7.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

26.0 

20.2 

8.5 

6.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

20.0 

17.8 

7.5 

5.4 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

05 

18.5 

17.9 

2.0 

4.9 

0.00 

0,00 

0.0 

00 

0,0 

06 

20.5 

18.1 

3.0 

4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

24.0 

17.0 

8.5 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

28.5 

17.4 

13.0 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

22.5 

17.5 

1.5 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

20.5 

18.1 

3.0 

4.5 

0.00 

0.00 

00 

0,0 

0.0 

11 

22.5 

18.3 

6.0 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

10.5 

17.2 

1.0 

4.6 

6.60 

0.00 

6.6 

0.0 

0.0 

13 

14.0 

17.6 

3.0 

3.1 

0 60 

0.00 

0.6 

0,0 

0.0 

14 

13.0 

17.0 

6.5 

3.3 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

15 

11.0 

17.0 

-1.5 

3.0 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

16 

14.0 

15.3 

1.0 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

17.0 

14.4 

-1.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

22.0 

15.6 

2.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

18.0 

15.7 

-1.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

11.5 

15.8 

-5.0 

0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

14.5 

17.0 

-4.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

22 

17.0 

17.8 

2.0 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

18.0 

17.7 

6.5 

2.8 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

20.5 

16.6 

7.0 

2.8 

2.80 

0.00 

2.8 

0.0 

0.0 

25 

11.0 

16.5 

1.5 

1.9 

5.40 

0.00 

5.4 

0.0 

0.1 

26 

15.0 

16.0 

6.5 

1.5 

1,80 

0.00 

1.8 

0.0 

o 

o 

27 

16.5 

13.8 

5.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

17.0 

15.2 

-2.5 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

19.0 

15.3 

6.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

20  0 

15.7 

2.5 

1.7 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.2 

Monthly  Mean: 

18.1 

16.9 

5.5 

5.5 

0,0 

e*o 

Highest  Max  Temp:  28.5 

Total: 

32*6 

0*0 

32.6 

Lowest  Min  Temp:  -5.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Summer  1993  Climate  Report 


STATION:  Grovedale  April  - September 

Location;  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Slimmer  Max  Temp 

18.74 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

^ Normal  Mean  Summer  Max  Temp 

18.53 

Weekly  Average  Temperatures 


- Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Snow  on  Ground  Show  on  Ground 


Total  Rain  (mm) 

350.7 

Total  Summer  Precip  (mm) 

- . Total  Snow  (cm) 

14,0 

Normal  Summer  Precip  (mm) 

Summer  Highest  Max  Temp: 

30.0 

Summer  Highest  Min  Temp: 

o 

Summer  Lowest  Min  Temp: 

Summer  Mean  Temperature: 

11.71 

Normal  Summer  MeanTemperature: 

13.5 

-8.5 

11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  F orest  Services 

■ • ■' CHm^e  Report 

STATION:  Grovedale  August  1993 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

21.5 

23.6 

10.0 

9.2 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

23.0 

23.7 

13.0 

9,1 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

03 

25.0 

23.2 

9.0 

9.2 

0.00 

0.00 

o 

o 

0.0 

0.0 

04 

26.0 

24.6 

9.0 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

05 

25.5 

24.4 

9.5 

8.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

30.0 

24.8 

10.5 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

19.0 

23.0 

12.0 

8.0 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

00 

08 

19.0 

22.9 

9.0 

8.5 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

21.0 

24.3 

4.0 

7.3 

13  00 

0.00 

13.0 

0.0 

0.0 

10 

10.5 

22.5 

4.0 

8.4 

0.20 

0.00 

0.2 

00 

0.0 

11 

13.5 

22.2 

-1.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

19.5 

23.7 

5.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

19.0 

22.8 

6.5 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

19.5 

23.1 

7.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

18.0 

22.0 

2.5 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

23.0 

21.0 

4.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

25.5 

21.5 

7.0 

6.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

25.0 

22.5 

70 

7.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

26.5 

23.0 

8.0 

6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

27.0 

21.9 

11.5 

7,3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

27.5 

21.4 

9.0 

6.0 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

22 

23.0 

21.7 

9.0 

5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

23 

24.5 

20.6 

11.0 

5.9 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

24 

19.0 

20.2 

6.0 

4.4 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

25 

13.5 

19.9 

7.0 

5.1 

10  00 

0.00 

10.0 

0.0 

0.0 

26 

17.0 

20.6 

4.0 

5.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

27 

18.0 

21.4 

9.0 

5.6 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

28 

18.0 

20.6 

7.5 

5.8 

4.60 

0.00 

4.6 

0.0 

0.0 

29 

17.5 

19.5 

6.5 

6.6 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

30 

19.5 

19.4 

3.5 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

21.5 

18.9 

10.0 

5,6 

3.80 

0.00 

3.8 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean; 

21.2 

22.1 

7,4 

. 73 

■ 

ao 

0X1 

Highest  Max  Temp;  30.0  °C 

Total: 

40,2 

0,0 

40.2 

Lowest  Min  Temp;  -LO^C  Normal  Precipitation  for  the  Month;  60.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  ~ Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 

STATION:  Grovedale  July  1993 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

21.0 

21.5 

9.5 

9.2 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

20.0 

21.5 

11.0 

9.7 

6.40 

0.00 

6.4 

0.0 

0.0 

03 

19.5 

21.6 

7.0 

9.0 

32.20 

0.00 

32.2 

0.0 

0.0 

04 

21.0 

20.8 

8.0 

8,3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

20.0 

20.5 

7.5 

9,3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

06 

25.0 

21.8 

10.0 

9.6 

0.20 

0.00 

0.2 

0,0 

0.0 

07 

26.0 

21.6 

11.0 

8.3 

8.00 

0.00 

8.0 

0.0 

0.0 

08 

17.0 

22.0 

10.5 

' 9.2 

18.00 

0.00 

18.0 

0.0 

0.0 

09 

15.5 

22.2 

6.0 

8.6 

2 80 

0.00 

2.8 

0.0 

0.0 

10 

12.0 

22.5 

6.0 

7.7 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

11 

19.0 

22.6 

6.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

19.0 

22.5 

5.0 

10,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

19.0 

21.5 

1.5 

9,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

14 

18.0 

21.6 

3.5 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

20.5 

21.3 

8.5 

8,7 

0.80 

0.00 

0.8 

0,0 

0.0 

16 

12.0 

21.4 

8.0 

7.7 

100 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

17 

18.5 

22.1 

4.0 

8.6 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

18 

22.5 

22.2 

8.0 

8.6 

0,00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

23.5 

23.2 

8.5 

7.8 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

20 

20.0 

23.4 

7.0 

8.2 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

21.5 

23.3 

9.0 

9.7 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

22 

22.0 

23.8 

8.0 

8.9 

5.00 

0.00 

5.0 

0.0 

0.0 

23 

23.0 

23.3 

11.5 

8.4 

0.40 

0,00 

0.4 

0.0 

0.0 

24 

22.5 

23.9 

8.5 

9,8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

21.5 

24.7 

8.0 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

20.0 

24.6 

9.0 

9.3 

5.00 

0.00 

5.0 

0.0 

0.0 

27 

22.0 

24.5 

7.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

24.0 

23.4 

11.0 

8,1 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

29 

21.0 

24.1 

13.5 

9.1 

6.60 

0.00 

6.6 

0.0 

0.0 

30 

22.5 

24.8 

6.5 

9.1 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

31 

18.5 

24,6 

9.0 

9.3 

1.00 

0.00 

1.0 

0,0 

0,0 

Monthly  Mean: 

20.2 

22.7 

S.0 

SS 

ilililiiilll 

0.0 

cw» 

Highest  Mail  Temp:  26.0  °C 

Total: 

90.6 

0.0 

90.6 

Lowest  Him  Temp:  1»5®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65,1 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION;  Grovedale  June  1993 


Location:  Lat:  55.02  Long:  >118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  2 1 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG'‘ 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

24  0 

21.0 

13  0 

7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

23.0 

19.5 

8.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

25.0 

19.4 

5.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

04 

25.0 

19.5 

3.5 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

23.5 

19.3 

6.0 

6.4 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

24.0 

19.6 

5.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

26.0 

20.3 

9.0 

5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

27.0 

20.7 

9.0 

5.9 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

09 

21.5 

21.0 

4.0 

5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

23.0 

21.0 

7.5 

5.9 

4.80 

0.00 

4.8 

0.0 

0.0 

11 

20.0 

20.5 

2.0 

6.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

19.0 

20.4 

5.0 

7.2 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

18.5 

21.0 

3.0 

6,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

21.5 

20.5 

5.0 

6.3 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

15 

19.0 

20.7 

5.0 

6.6 

10.40 

0.00 

10.4 

0.0 

0.0 

16 

17.5 

19.9 

2.5 

6.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

21.0 

20.0 

70 

6.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

23.0 

20.5 

10.5 

6,5 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

0.0 

19 

21.5 

20.4 

1.0 

6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

21.0 

20.5 

3.0 

7.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

21.5 

21.0 

9.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

20.0 

21.9 

9.0 

7.9 

34.00 

0.00 

34.0 

0.0 

0.0 

23 

14.0 

21.6 

4.0 

7.6 

42.00 

0.00 

42.0 

0.0 

0.0 

24 

16.0 

20.9 

6.0 

7.6 

18.00 

0.00 

18.0 

0.0 

0.0 

25 

18.5 

2U 

5.0 

6.3 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

26 

21.5 

22.8 

7.0 

8.6 

0 20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

27 

23.0 

21.8 

9.0 

7.8 

11.00 

0.00 

11.0 

0.0 

0.0 

28 

15.0 

21.4 

8.0 

8.0 

24.20 

0.00 

24.2 

0,0 

0.0 

29 

18.5 

2U 

6.0 

8.2 

2 40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

30 

20.0 

21.8 

7.0 

8.3 

0.80 

0 00 

0.8 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

21.1 

: 20,7 

6A 

6.7 

• • 

0.0 

0,0 

Highest  Max  Temp:  27.0  ®C 

Total: 

150J 

0.0 

150.1 

Lowest  Min  Temp:  1.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  70.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report  

STATION:  Grovedale  May  1993 


Location:  Lat:  55,02  Long:  «1 18.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  2 1 


Actual 

Normal 

Actual 

Normal 

Ram 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG* 

SOG* 

■ Day;;'::!;?;;;; 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

18.0 

15.9 

0.0 

-0.7 

0 00 

0.00 

00 

00 

1.0 

02 

15.0 

14.6 

3.0 

-0.4 

4.40 

0.00- 

4.4 

0,0 

0.4 

03 

13.0 

14.1 

1.5 

-0.2 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.1 

04 

15.5 

15.0 

1.5 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

20.5 

16.4 

4.5 

1.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

06 

22.5 

15.4 

5.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

22.5 

16.2 

5.5 

2.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

17.0 

16.4 

4.5 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

09 

19  0 

16.7 

2.5 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

19.0 

16.1 

4.0 

2,0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

11 

24.0 

16.7 

6.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

12 

27.0 

18.8 

9.0 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

25.0 

18.0 

10.0 

2.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

14 

24.5 

113 

10.0 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

22.0 

17.4 

4.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

16 

21.5 

17.9 

30 

2.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

17  0 

18.4 

1.0 

3.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

21.5 

17.4 

5.0 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

22.0 

17.2 

6.0 

2.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

23  5 

16.9 

11.0 

3,8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

21 

20.0 

16.5 

6.0 

2.0 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

22 

13.5 

15.9 

5.0 

3.2 

2.10 

0.00 

2.1 

0.0 

0.0 

23 

13.5 

17.0 

6.0 

3.1 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

24 

20.0 

18.6 

2.5 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

21.5 

19.5 

3.5 

5.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

26 

10.5 

19.1 

6.5 

4.1 

0 20 

0,00 

0.2 

0.0 

0.0 

27 

12.0 

18.5 

3.0 

3.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

18.0 

19.9 

2.5 

3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

20.5 

20.8 

6.0 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

22.0 

20.0 

4.0 

5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

23.5 

20.1 

11.5 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean; 

19.5 

17,4 

5,0 

2S 

0,0 

0,1 

Highest  Max  Temp:  27.0 

Total: 

12,1 

0,0 

12,1 

Lowest  Min  Temp:  0.0  Normal  Precipitation  for  the  Month;  36.0 


SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

\ ^ Climate  Report . 

STATION:  Grovedale  April  1993 


Location:  Lat:  55.02  Long:  >118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  2 1 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG'' 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

12.0 

67 

-3  0 

-4.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.8 

02 

13.5 

8.7 

-3.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

14.1 

03 

12.0 

9.2 

-3.5 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

12.8 

04 

13.5 

7.0 

-8  5 

^.0 

140 

3.00 

44 

30 

11.9 

05 

4.0 

7.4 

-10 

-5,1 

2.60 

9,00 

11.6 

9.0 

U.6 

06 

5.5 

7.5 

-2.0 

-4.6 

0.20 

0.00 

0.2 

4.0 

10.9 

07 

5.0 

8.7 

-3.0 

-5.7 

1.60 

0.00 

1.6 

00 

10.8 

08 

5.0 

8.2 

-2.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.4 

09 

9.0 

8.4 

-3.0 

-6.1 

0.00 

0.00 

00 

00 

9.4 

10 

13.0 

8.1 

-3.0 

-5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.1 

11 

14.0 

8.3 

-2.0 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

8.9 

12 

12.5 

9.0 

-3.0 

-4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.7 

13 

11.5 

9.8 

-6.0 

-3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.2 

14 

14.0 

11.5 

0.5 

-2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.7 

15 

13.5 

12.5 

-3.0 

-1.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

6.7 

16 

15.0 

12.9 

-2.0 

00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.4 

17 

15.5 

12.7 

-40 

-1.2 

0.01 

0 00 

0.0 

0.0 

6.4 

18 

14.0 

12  8 

-3.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.6 

19 

12.0 

13.8 

-5.0 

-1.9 

0 00 

0.00 

00 

00 

4.9 

20 

15.0 

14.0 

-3.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

21 

18.5 

14.3 

-1.0 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

3.6 

22 

18.5 

14.4 

-1.0 

-0.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

23 

18.5 

14.0 

-3.0 

-1.2 

3.40 

0,00 

3.4 

0.0 

2.7 

24 

6.0 

12.8 

0.5 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.3 

25 

9.0 

12.6 

1.5 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

26 

13.0 

13.3 

0.0 

-1.4 

9.40 

2 00 

114 

2.0 

1.8 

27 

6.0 

14.4 

-1.0 

-0.8 

6.00 

0.00 

6.0 

0.0 

1.5 

28 

13.0 

14.9 

-0.5 

-0.9 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

1.4 

29 

16.5 

14.8 

1.5 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.3 

30 

16.5 

14.9 

3.0 

-0.2 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

1.9 

Monthly  Mean: 

::  :12.2  • 

11.3 

••  -2.1  ■ 

-2.7  . 

0.6 

6.9 

Highest  Maic  Temp:  18.5 

Total: 

25.0 

14.0 

39.0 

Lowest  Min  Temp:  -8.5  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  19,5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environment^  Protection  - Land  aad  Forest  Services 

Climate  Report ■ ■ - '■  ■ 

STATION;  Grovedale  March  1993 


Location:  Lati  55,02  Long:  >118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Ram 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

11.0 

0.1 

-3,0 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

37,0 

42.3 

02 

10.0 

-1.0 

0.0 

-12.9 

0.00 

0.00 

0.0 

35.0 

42,0 

03 

6.0 

-1.8 

-7.0 

-13.3 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

41.8 

04 

9,0 

-1.9 

-5,0 

-14.6 

0 00 

0.00 

0.0 

31.0 

41.3 

05 

10,0 

-1.2 

-1.0 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

41.3 

06 

12.0 

-1.1 

0.0 

-15.4 

0.00 

0.00 

0.0 

25,0 

41.8 

07 

10.0 

-2,3 

-2.0 

-14,5 

0,00 

0.00 

0.0 

22.0 

42.9 

08 

8.0 

-0.6 

0.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

42.1 

09 

5.0 

2.8 

-5.0 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

41.9 

10 

4.0 

1.2 

-5.0 

-12.4 

0.00 

1.00 

1.0 

18,0 

41.3 

11 

3.0 

2.2 

-9.0 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

40.5 

12 

4.0 

2.8 

-11.0 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

39.2 

13 

5.0 

2.9 

-8.0 

-9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

38.3 

14 

3.0 

3.3 

-7.0 

-9.1 

0.00 

3.00 

3.0 

16.0 

37.3 

15 

-6.0 

3.3 

-17.0 

-10.1 

0.00 

3.00 

3.0 

19.0 

36.3 

16 

-12.0 

3.0 

-27.0 

-12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

35.2 

17 

-1.0 

3.1 

-21.0 

-10.8 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

33.7 

18 

1.0 

5.2 

-7.0 

-8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

17,0 

32.6 

19 

4.0 

5.4 

-7,0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

31.6 

20 

8.0 

5.3 

-7.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0,0 

12,0 

30.2 

21 

11.0 

2.9 

-3.0 

-8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

29.1 

22 

15.0 

4.0 

0.0 

-9.5 

LOO 

0.00 

1.0 

3.0 

28.4 

23 

13.0 

3.7 

2.0 

-8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

27.7 

24 

11.0 

3.9 

0.0 

-8.3 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

27.2 

25 

7.0 

6.0 

-3.0 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25.8 

26 

6.0 

6.9 

-6.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

24.7 

27 

7.0 

5.5 

-2.0 

-5.4 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

22.9 

28 

5.0 

4.9 

-4.0 

-7.4 

100 

0.00 

1.0 

0.0 

22.3 

29 

2.0 

5.8 

-2.0 

00 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

20.9 

30 

6.0 

7,4 

-5.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

19.4 

lO.O 

7.7 

-1,0 

-3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

17,6 

Monthly  Mean; 

6.0 

2.9 

-5.6 

14.2 

33.5 

Highest  Max  Temp:  15*0 

Total; 

3.2 

7.0 

10.2 

Lowest  Min  Temp:  -27,0  Normal  Precipitation  for  the  Month;  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Winter  1992/1993  Climate  Report 


STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m 


October  - March 

Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

Ifi?? 

^ Norm^  Mean  Winter  Max  Temp 

-0.dl 

Actual  Mean  Winter  Min  Teinp 


1 

-11,51 

-12.65 

c'- 

Weekly  Average  Temperatures 


— - — - Avg  Max  T 
Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


E%RBC5Aatmanda»wonQound  NxmdSxjwcnQomd SxjwonQound 


Total  RMn  (mm) 

|i2Xt 

Total  Snow  (cm) 

101.1 

te  Alean  Snow  on  Ground  (cm) 

19.2 

Winter  BSghest  Max  Temp: 

26.0 

-33.0 

■ • 

< , Winter  Mean  Temperature; 

-5.95 

Total  Winter  Precip  (mm) 

124.2 

. Normal  Winter  Precip  (mm) 

164,8 

'iNonnall^/infenSuow  on  Ground  (cm) 

2^ 

Winter  Hipest  Min  Temp: 

10.0 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-45.0 

Normal  Winter  MeaiiTemperature: 

-6.63 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 

Saturday,  April  17, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

'■  Climate  Report 

STATION:  Grovedale  February  1993 


Location:  Lat:  55.02  Long;  “118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

10.0 

-6.3 

-2  0 

-18  3 

0 00 

0 00 

0.0 

46.0 

49.5 

02 

9.0 

4.6 

-5.0 

-18.6 

0.00 

0.00 

0.0 

43.0 

48.8 

03 

2.0 

-5.0 

-11.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

42.0 

48.6 

04 

-8.0 

-3.2 

-18.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

42  0 

48.3 

05 

-11.0 

4.3 

-15.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

42.0 

48.1 

06 

1.0 

4.1 

-12.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

410 

48.0 

07 

5.0 

-3.3 

-7.0 

-16.0 

0 00 

0.00 

0.0 

40  0 

47.7 

08 

7.0 

4.9 

-2.0 

-17.3 

0 00 

0.00 

0.0 

38  0 

47.3 

09 

1.0 

-6.0 

-13.0 

-18.7 

0.00 

1.00 

1.0 

39.0 

47.4 

10 

-8.0 

-6.0 

-15  0 

-18.1 

0.00 

0.01 

0.0 

39.0 

48.0 

11 

-6.0 

-5.6 

-20.0 

-16.7 

0.00 

0.00 

0.0 

39.0 

48.5 

12 

0.0 

4.3 

-12.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

38.0 

48.0 

13 

3.0 

-3.3 

-11.0 

-16.6 

0 00 

2.00 

2.0 

40.0 

48.5 

14 

-8.0 

-3.1 

-23.0 

-17.0 

0.00 

2.00 

2.0 

42.0 

48.3 

15 

-9.0 

-5.8 

-21.0 

-15,8 

0.00 

0.00 

0.0 

42  0 

48.0 

16 

-10.0 

-7.2 

-26  0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

42  0 

48.0 

17 

-60 

-5.7 

-22.0 

-18.7 

0 00 

0.01 

0.0 

42  0 

47.7 

18 

-2.0 

-3.9 

-8.0 

-17.9 

0.00 

6.00 

6.0 

48.0 

48.3 

19 

4.0 

-1.4 

-13.0 

-14.5 

0.00 

1.00 

1.0 

49.0 

47.6 

20 

-10.0 

-1.1 

-18.0 

-13.6 

0.00 

1.00 

1.0 

50.0 

47.0 

21 

-14.0 

-U 

-21.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

50.0 

46.3 

22 

-12.0 

-1.4 

-27.0 

-14  3 

0.00 

0.01 

0.0 

50.0 

46.0 

23 

-6.0 

-1.0 

-22.0 

-12.7 

0.00 

0.00 

0.0 

49.0 

46.3 

24 

-1.0 

0.3 

-17.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

49.0 

45.8 

25 

0.0 

0.2 

-18.0 

-13.9 

0.00 

0.00 

0.0 

48.0 

44.9 

26 

1.0 

0.6 

-9.0 

-12  1 

0,00 

0.00 

0.0 

48.0 

44.5 

27 

9.0 

-0.1 

-2.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

46.0 

43.7 

28 

12.0 

-0,3 

30 

-12  6 

0.00 

0.00 

0.0 

40.0 

43.0 

Monthly  Mean: 

■iliii 

-3.3 

-13^ 

rnmejom 

lliilili 

Highest  Max  Temp:  12.0  ®C 

Total: 

0.6 

13.0 

13.0 

Lowest  Min  Temp:  -27.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environment^  Protection  - Lmid  emd  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION;  Grovedale  January  1993 


Location: 

Lat;  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(an) 

01 

-23  0 

-9  9 

-36.0 

-21.1 

0.00 

0.00 

0.0 

34.0 

35.5 

02 

-9.0 

-9.1 

-24.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

34.0 

35.8 

03 

-7.0 

-9.6 

-16.0 

-19.1 

0.00 

3.00 

3.0 

37.0 

36.8 

04 

-13.0 

-9.3 

-20.0 

-19.6 

0.00 

2.00 

2.0 

39.0 

37.7 

05 

-20.0 

-9.5 

-35.0 

-23.1 

0.00 

0.01 

0.0 

39.0 

38.5 

06 

-8.0 

-9.5 

-24  0 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

38.0 

39.7 

07 

•4.0 

-7.7 

-20.0 

-20.8 

0 00 

0.00 

0.0 

38.0 

39.8 

08 

-13.0 

-10.9 

-21.0 

-22.5 

0.00 

6.00 

6.0 

. 44.0 

41.7 

09 

-18.0 

-12.8 

-35  0 

-22.6 

0.00 

0.01 

0.0 

44.0 

42.3 

10 

-25.0 

-12.3 

-35.0 

-22  1 

0.00 

0.00 

0.0 

44.0 

42.8 

11 

-18.0 

-9.6 

-25.0 

-20.3 

0 00 

1.00 

1.0 

45.0 

43.8 

12 

-16.0 

-7.0 

-24.0 

-19.4 

0 00 

0.01 

0.0 

45.0 

44.8 

13 

-19.0 

-6.8 

-30.0 

-18.0 

0.00 

0.00 

0.0 

45.0 

45.2 

14 

-18.0 

-7.2 

-33.0 

-19  6 

0.00 

0.00 

0.0 

45.0 

46.2 

15 

-3.0 

-5.7 

-22  0 

-18  1 

0.00 

0.00 

00 

44.0 

46,8 

16 

0.0 

-6.3 

-17.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

44.0 

47.7 

17 

-10.0 

-6.9 

-22.0 

-19  0 

0.00 

0.00 

0.0 

44.0 

47  6 

18 

-5.0 

-6.8 

-21.0 

-18.9 

0 00 

0.00 

0.0 

43.0 

47,8 

19 

-8.0 

-5.6 

-23.0 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

43.0 

47.3 

20 

-3.0 

4.2 

-15.0 

-16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

43.0 

47.0 

21 

2.0 

4.1 

-12.0 

-14.7 

0.00 

8.00 

8.0 

51.0 

47.3 

22 

1.0 

4.1 

-12.0 

-16.4 

0.00 

0.00 

0.0 

50.0 

47.2 

23 

4.0 

-5.2 

-15  0 

-18.4 

0.00 

0.00 

00 

50.0 

47.0 

24 

-5.0 

-6.3 

-14.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

50.0 

48.3 

25 

-1.0 

-62 

-15.0 

-18.7 

0.00 

4.00 

4.0 

54.0 

49.5 

26 

-11.0 

-6.4 

-22.0 

-18,3 

0.00 

0.00 

0.0 

54.0 

49,3 

27 

-7.0 

-5.9 

-17  0 

-18.7 

0.00 

2.00 

2.0 

56.0 

50.0 

28 

-9.0 

-6.4 

-28  0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

50,7 

29 

4.0 

-6.7 

-18.0 

-18.3 

0 00 

0.00 

0.0 

55.0 

51.7 

30 

11.0 

4.7 

-3.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

00 

52.0 

51.0 

31 

14.0 

-5.6 

-1.0 

-17.6 

0.00 

0.00 

00 

49.0 

50  4 

Monthly  Mean: 

-7.9 

-7.4 

-^21.1 

-193 

45.5 

45*1 

Highest  Max  Temp:  14.0  °C 

Total: 

0*0 

26*0 

26*0 

Lowest  Min  Temp:  -36*0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  Mid  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  December  1992 


Location: 

Lat;  55.02  Long; 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

3.0 

-4.8 

-4.0 

-16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

17.4 

02 

1.0 

-5.0 

-8.0 

-17.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

18.4 

03 

-3.0 

-6.9 

-10.0 

-17.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

19.3 

04 

0.0 

-4.8 

-11.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.5 

05 

3.0 

-4.5 

-4,0 

-16.9 

0,00 

0.00 

0.0 

0,0 

20,4 

06 

-1.0 

-4.4 

-15.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.6 

07 

-7.0 

-5.9 

-17.0 

-19.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.8 

oa 

-9.0 

-6.2 

-16.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

22.0 

09 

-9.0 

-6.2 

-16.0 

-18.0 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

24.4 

10 

-1.0 

-6.5 

-11.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

24.9 

11 

-5.0 

-4.1 

-20.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25.3 

12 

-9.0 

-4.8 

-21.0 

-16.2 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

25.3 

13 

5.0 

-3.8 

-18,0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25,9 

14 

9.0 

-3.9 

1.0 

-14.9 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

26.0 

15 

3.0 

-3.6 

-10.0 

-15.9 

0 00 

3.00 

3.0 

3.0 

25,9 

16 

-10.0 

-3.9 

-18  0 

-17.1 

0.00 

1.00 

1.0 

4.0 

25.5 

17 

-13.0 

-5.6 

-27.0 

-18.4 

0.00 

4.00 

4.0 

8.0 

26.9 

18 

-25.0 

-6.1 

-35.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

28.0 

19 

-16.0 

-5.2 

-26.0 

-17.2 

0.00 

0.01 

0.0 

8.0 

27.5 

20 

-13.0 

-5.1 

-20.0 

-17.1 

0.00 

2.00 

2.0 

10,0 

27,8 

21 

-15.0 

-6.9 

-20.0 

-17.4 

0.00 

4.00 

4.0 

14.0 

28.2 

22 

-13.0 

-6.1 

-22.0 

-17.7 

0.00 

3.00 

3.0 

17.0 

28.9 

23 

-16.0 

-6.4 

-28.0 

-18.5 

0.00 

10.00 

10.0 

27.0 

29.1 

24 

-3.0 

-6.0 

-20.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

29.5 

25 

-13.0 

-4.4 

-21.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

26.0 

29.5 

26 

-15.0 

-5.1 

-19.0 

-15.6 

0.00 

6.00 

6.0 

32.0 

30,3 

27 

-18.0 

-6.9 

-35.0 

-19.3 

0.00 

2.00 

2.0 

34.0 

31.4 

28 

-30.0 

-10.2 

-42.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

34  0 

32,0 

29 

-33.0 

-8.4 

40.0 

-20.1 

0.00 

1.00 

1.0 

35.0 

32.2 

30 

-32.0 

-6.4 

-45.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

35.0 

33.0 

31 

-33.0 

-8.3 

-40,0 

-21.1 

0 00 

0.00 

0.0 

34,0 

34.2 

Monthly  Mean; 

-10,3 

-5.7 

-20,6 

-17.7  . 

11.5 

26.1 

Highest  Max  Temp:  9.0  Total:  3.0  36.0 

Lowest  Min  Temp:  -45.0  Normal  Precipitation  for  the  Month 

39.0 
: 32.0 

Annual  Mean: 

9.89 

8.98 

-242 

-4J3 

12  Month  Total  Predp.  for  Grovedale  : 

279,0 

131.1 

410.1 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


Annual  Lowest  Min  Temp:| 

-45,0) 

Annual  Mean  Teniperatu^^  f 3.^i| 


Normal  Annual  MeanTetnperatare:|  2.43 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  rad  Forest  Services 
Climate  Report  


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55*02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

November  1992 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Sain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG*^ 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

4.0 

3.4 

-3.0 

-8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

02 

0.0 

4.1 

-1.0 

-6.7 

0.00 

4.00 

4.0 

4.0 

3.1 

03 

1.0 

3.8 

-5.0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

3.2 

04 

2.0 

4.5 

-2.0 

-4.5 

0.00 

3.00 

3.0 

7.0 

3.9 

05 

4.0 

4.1 

0.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

5,0 

4.1 

06 

7.0 

3.0 

-4.0 

-6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

4.9 

07 

6.0 

0.5 

0.0 

-7.2 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

4.9 

08 

7.0 

-0.3 

-2.0 

-8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.3 

09 

4.0 

-0.3 

-4.0 

-10.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

10 

6.0 

-1.4 

-3.0 

-11,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.3 

11 

7.0 

-0.9 

-2.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.9 

12 

4.0 

0.5 

-8.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.5 

13 

5.0 

0.4 

-2.0 

-11.1 

1.00 

0.00 

1.0 

0,0 

8.9 

14 

4.0 

-0.3 

-2.0 

-10.9 

1.00 

2.00 

3.0 

2.0 

9.5 

15 

5.0 

0.2 

-1.0 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

10.1 

16 

7.0 

-1.0 

-5.0 

-13.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.4 

17 

3.0 

-3.6 

-8.0 

-13.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10,6 

18 

-5.0 

-4.2 

-8.0 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.0 

19 

-5.0 

-3.0 

-8.0 

-12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.2 

20 

-5.0 

-3.0 

-10.0 

-13.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

12,7 

21 

-3.0 

-4.3 

-11.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

12.9 

22 

-6.0 

-2.9 

-14.0 

-15.8 

0.00 

8.00 

8.0 

8.0 

14.3 

23 

-6.0 

-3.8 

-19.0 

-15.7 

0.00 

0.00 

0.0 

8,0 

15,1 

24 

-3.0 

-4.6 

-14.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

15.8 

25 

-2.0 

-5.4 

-16.0 

-17,2 

0.00 

0.00 

0.0 

7.0 

16.0 

26 

-4.0 

-5.2 

-15.0 

-16.3 

0.00 

0.00 

0.0 

7,0 

15.9 

27 

1.0 

-2.1 

-8.0 

-15.1 

1.00 

0.00 

1.0 

3.0 

15.5 

28 

4.0 

-0.7 

-7.0 

-10,2 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0 

15.1 

29 

3.0 

-1.1 

-5.0 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

16,8 

30 

7.0 

-2.6 

-3.0 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

17.3 

Monthly  Mean: 

1,7 

-0.9 

-6.3 

-11.5 

iiiBttiii 

2.2 

10.1 

Highest  Max  Temp:  7,0  °C 

Total: 

5,0 

17.0 

22.0 

Lowest  Min  Temp:  -19,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  27,8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberte  Environmental  Protection  - Land  md  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  1992 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record  21 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(on) 

Day 

Max 

Temp 

Min 

Temp 

Min 

Temp 

(mm) 

(cm) 

Precip 

(mm) 

01 

25  0 

15.6 

8.0 

0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

O.I 

02 

26.0 

15.3 

5.0 

1 7 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

22.0 

15.2 

10  0 

2.0 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0,5 

04 

17.0 

14.4 

3.0 

1.3 

4 00 

0.00 

40 

0.0 

0.6 

05 

12.0 

14.0 

-1.0 

1,6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.7 

06 

11.0 

13.6 

-4.0 

0.1 

0.20 

0.00 

02 

00 

0.5 

07 

13.0 

13.0 

-3.0 

0.3 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

02 

08 

15.0 

12  7 

60 

-06 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

01 

09 

12  0 

12.4 

2.0 

0.3 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.4 

10 

17.0 

13.4 

4.0 

1 1 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.9 

11 

20.0 

13.6 

-3.0 

06 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.6 

12 

10.0 

14.6 

-4.0 

-1.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

13 

5.0 

11.1 

-6.0 

-0.6 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.4 

14 

6.0 

11.4 

-5  0 

-0.1 

0.00 

l.OO 

10 

1.0 

0.4 

15 

-2.0 

10  I 

-13.0 

-1  3 

0.00 

0.00 

0.0 

10 

0.6 

16 

0.0 

87 

-10.0 

-1.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

17 

-10 

8.1 

-8.0 

-2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

13 

18 

-2  0 

88 

-6.0 

-3  5 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

1.8 

19 

-1.0 

85 

-11.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0 

2.0 

20 

3.0 

88 

-5.0 

-3  2 

100 

0.00 

1.0 

0,0 

1.8 

21 

7.0 

10.2 

-2.0 

-2  0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

22 

12.0 

10  1 

-1.0 

-43 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.5 

23 

14.0 

93 

30 

-4  1 

2.30 

0.00 

2.3 

00 

1.2 

■ 24^—- 

14.0 

93 

6.0 

-1.4 

1.20 

0.00 

1.2 

0 0 

1.1 

25 

13.0 

86 

-2  0 

-1.1 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

1.3 

26 

13.0 

7.0 

2.0 

-3  5 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

1.8 

27 

9.0 

5.9 

-1.0 

-4.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

28 

10.0 

4.9 

-3.0 

-64 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

1.8 

29 

5.0 

38 

-4.0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

30 

3.0 

5.3 

-4.0 

-6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

31 

2.0 

inn 

3.8 

-5.0 

*L7 

-7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

n 1 

1.9 

ID 

Highest  Max  Temp:  26.0  °C 

Total: 

1L9 

2,0 

13.9 

.y 

Lowest  Min  Temp:  -13,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  md  Forest  Services 

' Climate  Report  : 

STATION:  Grovedale  September  1992 


Location:  Lat;  55.02  Long:  «11S.88 Elevation;  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Nurmal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

21.5 

18.6 

110 

6.8 

2.20 

0.00 

22 

00 

0.0 

02 

18.0 

18.9 

1.0 

5.8 

3.80 

0.00 

3.8 

0,0 

0.0 

03 

15.0 

20.2 

0.0 

6.2 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

04 

11.0 

17.8 

5.0 

5.4 

12  40 

0.00 

12,4 

00 

0.0 

05 

8.0 

17.9 

-3.0 

4.9 

7.20 

0.00 

7.2 

0,0 

0,0 

06 

4.0 

18.1 

-4.0 

4.8 

3.20 

0.01 

3.2 

0.0 

0.0 

07 

12.0 

17.0 

-1.0 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

14.0 

17.4 

2.0 

4.2 

5 00 

0.00 

5.0 

0.0 

0,0 

09 

14.0 

17.5 

4.0 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

15.0 

18.1 

8.0 

45 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

0.0 

11 

17.0 

18.3 

1.0 

4.2 

0.30 

0.00 

0.3 

0.0 

0,0 

12 

17.0 

17.2 

-1.0 

4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14.0 

17.6 

-1.0 

3.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

14 

6.0 

17.0 

-5.0 

3.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

6.0 

17.0 

-6.0 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

12.0 

15.3 

-1.0 

4.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

8.0 

14  4 

■I- 

b 

2.0 

7.20 

0.00 

72 

0.0 

0.0 

18 

12.0 

15.6 

4.0 

1,9 

2.30 

0.00 

2.3 

0.0 

0.0 

19 

16.0 

15.7 

12.0 

2.0 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

20 

17.0 

15.8 

2.0 

0.4 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

21 

8.0 

17.0 

0.0 

1,9 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0,0 

22 

14.0 

17.8 

50 

3.0 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.0 

23 

20.0 

17.7 

7.0 

2.8 

0.30 

0.00 

0.3 

0.0 

0.0 

24 

13.0 

16.6 

-2.0 

2.8 

6.10 

0.01 

6.1 

0.0 

0.0 

25 

2.0 

16.5 

-1.0 

1.9 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

0.1 

26 

5.0 

16.0 

-1.0 

1.5 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

27 

6.0 

13.8 

-1.0 

1.0 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

28 

16.0 

15.2 

5.0 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

22.0 

15.3 

10.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

26.0 

15  7 

9.0 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

Monthly  Mean: 

13.0 

16.9 

1.9 

3.3 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  26.0 

Total: 

62.0 

LO 

63.0 

Lowest  Min  Temp;  -6.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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eita^nvfl'onmeritaliBtQieeti' 

Summer  1992  Climate  Report 


STATION:  Grovedale  April  - September 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

•J4^3 

Normal^^^^^^^^^ttr  Min  Temp 

4.36 

Weekfy  Average  Tenperatures  _ ! . J . ^vf  Mk  t 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Snow  on  Ground 


Show  on  Ground 


Total  Rain  (mm) 

248.8 

T®^  Snow  (cm) 

•j'^5'^0 

Total  Summer  Precip  (mm) 


... 


Summer  Highest  Max  Temp: 


L.-  Summer  Mean  Temperature: 


34.5 


r4.0 


11.56 


Summer  Highest  Min  Temp: 


Summer  Lowest  Min  Temp: 


Normal  Sumnier  MeanTemperature: 


16.0 


-17.0 


11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Lmid  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  August  1992 


Location: 

Lat;  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation; 

671m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

27.0 

23.6 

5.5 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

02 

31.0 

23.7 

8.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

03 

29.0 

23.2 

9.0 

9.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

29D 

24.6 

9.0 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

28.0 

24.4 

10.5 

8,5 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.0 

06 

30.0 

24.8 

9.5 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

25.0 

23.0 

11.0 

8.0 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

08 

21.0 

22.9 

10.0 

8.5 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

09 

20D 

24.3 

5.0 

7.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

20.0 

22.5 

4.5 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

11 

24.5 

22.2 

2.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

12 

29.5 

23.7 

7.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

13 

34.0 

22.8 

9.5 

7,7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

34.5 

23.1 

10.5 

8.8 

0.80 

0.00 

0.8 

00 

0.0 

15 

28.0 

22.0 

11.0 

7.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

25.0 

21.0 

9.5 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

26.0 

21.5 

4.5 

6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

30.5 

22.5 

10  5 

7.5 

0.00 

0,00 

00 

00 

0,0 

19 

27.0 

23.0 

9.0 

6.9 

8.60 

0.00 

8.6 

0.0 

0.0 

20 

17.5 

21.9 

6.0 

7.3 

0 80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

21 

19.0 

21.4 

3.5 

6.0 

11.20 

0.00 

11.2 

0.0 

0.0 

22 

9.0 

21.7 

-1.5 

5.4 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

10.0 

20.6 

-3.0 

5,9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

15.0 

20.2 

-4.0 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

22.0 

19.9 

-1.0 

5.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

25.5 

20.6 

14.0 

5.8 

0.60 

0.00 

0.6 

0,0 

0.0 

27 

23.0 

21.4 

9.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

18.0 

20.6 

5.0 

5.8 

1.60 

0.00 

1.6 

0,0 

0.0 

29 

15.0 

19.5 

-1.0 

6.6 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

30 

20.0 

19.4 

3.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0-0 

0.0 

31 

20.0 

18.9 

3.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean; 

23,6 

IZA 

6.1 

7J 

0.0 

0,0 

Highest  Max  Temp:  34.5 

Total: 

27.6 

0,0 

27.6 

Lowest  Min  Temp:  -4.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  md  Forest  Services 

Climate  Report ^ 

STATION:  Grovedale  July  1992 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation; 

671m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

22.0 

21.5 

3.0 

9.2 

3.00 

0.00 

3.0 

0,0 

0.0 

02 

20.5 

21.5 

3.0 

9.7 

1.20 

0.00 

1.2 

0,0 

0.0 

03 

20.0 

21.6 

6.0 

9.0 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

04 

22.0 

20.8 

13.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

22  0 

20.5 

16  0 

9,3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

26.0 

21.8 

16.0 

9.6 

5.20 

0.00 

5.2 

0,0 

0.0 

07 

22.5 

21.6 

11.0 

8.3 

3 00 

0.00 

3.0 

00 

0.0 

08 

23.0 

22.0 

9.0 

9.2 

16  20 

0.00 

16  2 

0.0 

0.0 

09 

15.0 

22.2 

80 

8.6 

12  20 

0.00 

12.2 

0,0 

0.0 

10 

19.0 

22.5 

2.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

11 

21.0 

22.6 

4.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

26.0 

22.5 

7.0 

10.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

13 

23.0 

21.5 

12.0 

9,1 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

20.0 

21.6 

8.5 

8.3 

5.80 

0.00 

5.8 

0.0 

0.0 

15 

19.0 

21.3 

12.0 

8.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

21.0 

21.4 

5.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

26.0 

22.1 

9.0 

8.6 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

18 

24.0 

22.2 

90 

8,6 

7.60 

0,00 

7.6 

0.0 

0.0 

19 

20.5 

23.2 

3.5 

7.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

23.0 

23.4 

6.0 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

21 

26.0 

23.3 

7.5 

9.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

28.5 

23.8 

14.0 

8.9 

0 40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

23 

25.0 

23.3 

8.5 

8.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

27.5 

23.9 

9.5 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

25.0 

24.7 

9.0 

9.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

25.0 

24.6 

10.0 

9.3 

4 80 

0.00 

4.8 

0.0 

0.0 

27 

21.0 

24.5 

6.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

28 

21.5 

23.4 

5.5 

8.1 

0.00 

0.00 

00 

0,0 

0.0 

29 

23.0 

24.1 

7.0 

9.1 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

30 

26.5 

24.8 

8.0 

9.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

27.0 

24.6 

7.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean; 

23.0 

iiliiiiii 

m:-mrn 

mmm 

ao 

m 

Highest  Max  Temp:  28.5  °C 

Total: 

62.4 

0.0 

62.4 

Lowest  Min  Temp:  Z.O'^C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


• SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Eavironmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
" Climate  Report 


STATION:  Grovedale  June  1992 

Location:  Lat;  55.02  Long;  -118>88  Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

23.0 

210 

9.5 

74 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

02 

23.5 

19.5 

10.5 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0,0 

03 

16.5 

19.4 

7.5 

5.1 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

04 

18.0 

19.5 

7.0 

5.8 

4 00 

0.00 

4.0 

00 

0.0 

05 

17,0 

19,3 

7.0 

6.4 

2.80 

0.00 

2.8 

0.0 

0.0 

06 

21.0 

19.6 

5.0 

5.8 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

07 

22.0 

20.3 

8.0 

5.0 

4.40 

0.00 

44 

00 

0.0 

08 

19,0 

20.7 

6.5 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

22.0 

21.0 

10.0 

5.7 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

10 

19.0 

21.0 

8.0 

5.9 

8.00 

0.00 

8.0 

0.0 

0.0 

11 

14.5 

20.5 

6.5 

6.4 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

12 

19.0 

20  4 

11.5 

7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

19,0 

21.0 

11.5 

6.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

24.0 

20.5 

7.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

25.0 

20.7 

6.0 

6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

16 

27.0 

19.9 

13.5 

6.5 

7.20 

0.00 

7.2 

00 

0.0 

17 

23.5 

20  0 

10.0 

6.1 

1.00 

0.00 

1.0 

00 

0.0 

18 

21.5 

20.5 

4.5 

6.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

25.5 

20.4 

8.0 

6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

25.0 

20.5 

8.0 

7.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

21 

23.5 

21.0 

16.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

24.0 

21.9 

5.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

26.0 

21.6 

12.0 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

24 

25.0 

20.9 

4.5 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

25.0 

21.1 

5.5 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

30.0 

22.8 

14.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

24.5 

21.8 

5.5 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

24.0 

21.4 

5.5 

8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

29 

26.0 

21.1 

7.0 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

24.0 

21.8 

5.5 

8.3 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

0.0 

Monthly  Mean: 

22.6 

20.7 

^.2 

6.7 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  30,0 

Total: 

32,4 

0,0 

32.4 

Lowest  Min  Temp:  4,5  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  70,0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report ■ . 

STATION:  Grovedale  May  1992 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation;  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

15.0 

15  9 

2.5 

-0.7 

0.20 

0 00 

0.2 

0.0 

1.0 

02 

14.5 

14.6 

0.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.4 

03 

18.0 

14.1 

-2.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

04 

25.0 

15.0 

4.5 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

27.0 

16.4 

3.0 

1,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

06 

19.0 

15.4 

7.0 

1.6 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.4 

07 

17.5 

16.2 

-1.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

18.0 

16  4 

2.5 

-0.4 

0 01 

0.00 

00 

0.0 

0.2 

09 

14  0 

16.7 

3.0 

2.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

13.0 

16.1 

0.5 

20 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

11 

6.5 

16.7 

2.0 

2.3 

12.00 

000 

12  0 

0.0 

0.3 

12 

11.0 

18.8 

-4.0 

1,1 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

13 

15.0 

18.0 

5.5 

2.4 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

14.0 

17.3 

5.5 

3.4 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.4 

15 

13.0 

17.4 

60 

2,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

16 

22  0 

17.9 

4.0 

2.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

19  0 

18.4 

5.5 

3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

19  0 

17.4 

3.0 

4 1 

1.20 

0.00 

1 2 

00 

0.0 

19 

13.0 

17.2 

-1.0 

2.1 

7.60 

0.00 

7.6 

0.0 

0.0 

20 

4.0 

16.9 

-1.0 

3.8 

0.00 

3.00 

3.0 

3.0 

0.2 

21 

3.0 

16.5 

0.0 

2.0 

4.00 

0.00 

4.0 

0,0 

0.0 

22 

8.0 

15.9 

-2.0 

3.2 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

23 

13.5 

17.0 

-3.0 

3.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

19.0 

18.6 

-1.0 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

31.5 

19.5 

60 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

28.0 

19.1 

11.0 

4.1 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

27 

19.0 

18.5 

9.5 

3.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

19.0 

19.9 

70 

3.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

20.0 

20.8 

5.5 

4.7 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

14.5 

20.0 

65 

5.0 

7.00 

0.00 

7.0 

0.0 

0.0 

31 

19.0 

20,1 

3.5 

5.1 

0.20 

0.00 

0.2 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean; 

16,5 

17,4 

IS 

. 2,5 

ai 

0,1 

Highest  Max  Temp:  31.5  °C 

Total: 

38,2 

3,0 

41.2 

Lowest  Min  Temp:  -4.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  1992 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

14.5 

67 

2.5 

-48 

0.20 

0.00 

02 

0.0 

15.8 

02 

20.0 

8.7 

5.0 

-3.8 

0.20 

0.00 

0.2 

0,0 

14,1 

03 

2L5 

9.2 

5.0 

-5.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

12.8 

04 

11.0 

7.0 

-5.0 

-6.0 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

11.9 

05 

10,0 

7.4 

-3.0 

-5.1 

1 50 

0.00 

1.5 

0,0 

11,6 

06 

13.0 

7.5 

-1.0 

-4.6 

1.40 

0.01 

1.4 

0.0 

10.9 

07 

3.0 

8.7 

-3.0 

-5.7 

0.40 

0.00 

0.4 

00 

10.8 

08 

2.0 

8.2 

-10.0 

-4.3 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

10.4 

09 

1.0 

8.4 

-14.0 

-6.1 

0 00 

2.00 

2.0 

2.0 

9.4 

10 

-4.0 

8.1 

-17.0 

-5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

9.1 

11 

-1.5 

8.3 

-14.0 

-4.6 

0 00 

0.00 

0.0 

1.0 

8.9 

12 

10.5 

9.0 

-9.5 

-4.5 

0.20 

0.00 

0.2 

0,0 

8.7 

13 

15.5 

9.8 

-5.0 

-3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.2 

14 

17.5 

11.5 

-1.0 

-2.1 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

7.7 

15 

19.0 

12.5 

-3.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

6.7 

16 

21.5 

12.9 

-1.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.4 

17 

22.0 

12  7 

3.0 

-1  2 

2 00 

0.00 

20 

0.0 

6.4 

18 

15.0 

12.8 

0.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

5.6 

19 

16.0 

13.8 

7.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

20 

20.0 

14.0 

3.0 

-0.1 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

4.1 

21 

13.0 

14.3 

7.0 

-0.3 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

3.6 

22 

14.5 

14.4 

1.0 

-0.7 

12.80 

0.00 

12.8 

00 

3.0 

23 

10.0 

14.0 

3.0 

-1.2 

2.20 

0.00 

2.2 

0.0 

2.7 

24 

12.0 

12.8 

-1.0 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.3 

25 

16.0 

12.6 

0.0 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

2.0 

26 

21.5 

13.3 

2.5 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

1.8 

27 

20.0 

14.4 

8.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

18.0 

14.9 

4.0 

-0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.4 

29 

15.0 

14.8 

3.0 

1.0 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

1.3 

30 

12.0 

14.9 

7.5 

-0.2 

2.40 

0 00 

2.4 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

13.3 

ii*3 

-Oil 

-2*7 

:■ 

0.2 

6.9 

Highest  Max  Temp:  22.0 

Total: 

26*1 

2.0 

28.1 

Lowest  Min  Temp:  -17*0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  19.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Lmid  and  Fomst  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  March  1992 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Actual 

Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG* 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

9.0 

0.1 

-5.0 

-13  5 

0 00 

0.00 

0.0 

180 

42.3 

02 

5.0 

-1.0 

-5.0 

-12,9 

0.00  ^ 

0 00 

0.0 

16.0 

42.0 

03 

8.0 

-1.8 

4.0 

-13.3 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

41.8 

04 

10.0 

-19 

-5.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

10.0 

41.3 

05 

10.0 

-1.2 

LO 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

41.3 

06 

2.0 

-1.1 

-10.0 

-15.4 

0.00 

11.00 

11.0 

15.0 

41.8 

07 

-5.0 

-2.3 

-13.0 

-14.5 

0.00 

7.00 

7.0 

22  0 

42.9 

08 

-4.0 

-0.6 

-20.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

42.1 

09 

7.0 

2.8 

-10.0 

-11.4 

0 00 

0.00 

0.0 

19.0 

41.9 

10 

10.0 

1.2 

-2.0 

-12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

41.3 

11 

13.0 

2.2 

-1.0 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

no 

40.5 

12 

13.0 

2.8 

0.0 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

39.2 

13 

11.0 

2.9 

1.0 

-9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

38,3 

14 

14.0 

3.3 

-2.0 

-9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

37.3 

15 

17.0 

3.3 

-1.0 

-10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

36.3 

16 

10.0 

3.0 

-4.0 

-12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

35.2 

17 

2.0 

3.1 

-6.0 

-10.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

33.7 

18 

7.0 

52 

-3.0 

-8.4 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

32.6 

19 

9.0 

5.4 

1.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

31.6 

20 

8.0 

5.3 

-3.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

30.2 

21 

10.0 

2.9 

0.0 

-8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

29.1 

22 

15.0 

4.0 

-2.0 

-9.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

28.4 

23 

16.0 

3.7 

0.0 

-8.6 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

27.7 

24 

5.0 

3.9 

-8.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

27.2 

25 

11.0 

6.0 

3.0 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25.8 

26 

15.0 

6.9 

0.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

24.7 

27 

13.0 

5.5 

0.0 

-5.4 

1.10 

0.00 

1.1 

0.0 

22.9 

28 

50 

4.9 

-3.0 

-7.4 

0.00 

3 00 

3.0 

3.0 

22.3 

29 

5.0 

5.8 

-6.0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0 

20.9 

30 

7.0 

7.4 

-3.0 

4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

19.4 

31 

10.0 

7.7 

2.0 

-3.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

17,6 

Monthly  Mean: 

8,6 

2S 

-10,0 

i 

6.0 

333^: 

Highest  Max  Temp : 1 7,0 

Total: 

1,1 

21,0 

22.1 

Lowest  Min  Temp:  -20,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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, Alberta  Environmental  Protection  - ; 

Land 

• 

and  Forest  Services 

Winter  1991/1992  Climate  Report 

STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m 

October  - March 

Years  of  Record:  21 

Actual  Mean  Winter  Mas  Temp 

L75 

, . Actual  Meim  Winter  Min  Temp 

-8.84 

Noimal  Me^  Winter  Max  Temp 

-«.57 

-12.62 

Weekly  Average  Temperatxires 


— Avg  Max  T 

— Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


IMyHe^AatmandSnowonQound  NxmdaiowonQoiiid SxjwonQund 


Total  Rain  (mm) 

49.1 

Snow  (cm) 

165.1 

29.7 

Winter  Highest  Max  Temp:  1 

25.0 

\ Tal 

■20.0 

ifliSisSSs; 

Winter  Mean  Temperature: 

-3.54 

Total  Winter  Precip  (mm) 

214.2 

' Normal  Winter  Precip  (mm) 

164.8 

27.0 

Winter  Highest  Min  Temp: 

9.0 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-28.0 

Normal  Winter  MeanTemperature; 

-6.59 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 
Saturday,  April  17, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report ■ ' 

STATION;  Grovedale  February  1992 


Location:  Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Ram 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

2.0 

-6.3 

-3.0 

-18.3 

0.01 

0.00 

0.0 

36  0 

49.5 

02 

1.0 

-4.6 

-7.0 

-18.6 

0.00 

0.00 

0.0 

35.0 

48.8 

03 

-4.0 

-5.0 

-10.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

35.0 

48.6 

04 

2.0 

-3.2 

-10.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

34.0 

48,3 

05 

3,0 

-4.3 

-8.0 

-18,2 

0.00 

0.00 

0.0 

33,0 

48,1 

06 

2.0 

-4.1 

-13.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

48.0 

07 

-4.0 

-3.3 

-17.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

47.7 

08 

-9.0 

-4.9 

-16.0 

-17.3 

0.00 

0.01 

0.0 

33.0 

47.3 

09 

-9.0 

-6.0 

-19.0 

-18.7 

0.00 

7.00 

7.0 

40.0 

47.4 

10 

-16.0 

-6.0 

-25.0 

-18,1 

0.00 

2.00 

2.0 

42.0 

48.0 

11 

-17.0 

-5.6 

-22.0 

-16.7 

0.00 

0.01 

0.0 

42.0 

48.5 

12 

-15.0 

-4.3 

-20.0 

-16.0 

0.00 

0.01 

0.0 

42.0 

48.0 

13 

-13.0 

-3,3 

-21.0 

-16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

42.0 

48.5 

14 

-10.0 

-3.1 

-20.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

41.0 

48.3 

15 

-5.0 

-5.8 

-15.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

41.0 

48.0 

16 

-4.0 

-7.2 

-15.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

41.0 

48.0 

17 

-5.0 

-5.7 

-12.0 

-18.7 

0.00 

0.01 

0.0 

41.0 

47.7 

18 

-7.0 

-3.9 

-17.0 

-17  9 

0 00 

5.00 

50 

46,0 

48.3 

19 

-16.0 

-1.4 

-23.0 

-14.5 

0.00 

3.00 

3.0 

49.0 

47.6 

20 

-20.0 

-1.1 

-28.0 

-13,6 

0.00 

1.00 

1.0 

50.0 

47,0 

21 

-20.0 

-1.1 

-26.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

50.0 

46.3 

22 

-12.0 

-1.4 

-23.0 

-14.3 

0.00 

4.00 

4.0 

54.0 

46.0 

23 

2.0 

-1.0 

-12.0 

-12,7 

0.00 

0.00 

0.0 

53.0 

46.3 

24 

10.0 

0.3 

-5.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

50.0 

45.8 

25 

12.0 

0.2 

2.0 

-13.9 

1.00 

0.00 

1.0 

44.0 

44.9 

26 

12.0 

0.6 

3.0 

-12,1 

0.00 

0.00 

0.0 

38.0 

44,5 

27 

14.0 

-0.1 

4.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

43.7 

28 

15.0 

-0.3 

-1.0 

-12.6 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

43.0 

29 

17.0 

7.3 

1.0 

-6.8 

0.00 

0.00 

00 

21.0 

31.6 

Monthly  Mean;  -3.2 

iliiiii 

-13.0 

-15J 

40*0 

46.7 

Highest  Max  Temp:  17.0 

Total: 

1*0 

22*0 

23*0 

Lowest  Min  Temp:  -28*0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  Forest  Services 
Climate  Report  ' 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55-02  Long: 

-118.88 

Elevation; 

671m 

January  1992 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-9  0 

-9.9 

-17.0 

-21.1 

0.00 

0.00 

00 

51.0 

35.5 

02 

-6.0 

-9.1 

-10.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

51.0 

35.8 

03 

3.0 

-9.6 

-6.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

50.0 

36.8 

04 

-1.0 

-9.3 

-11.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

50.0 

37.7 

05 

-4.0 

-9.5 

-10  0 

-23.1 

0.00 

0.00 

0.0 

50.0 

38.5 

06 

-6.0 

-9.5 

-11.0 

-22.5 

0.00 

5.00 

5.0 

55.0 

39.7 

07 

-6.0 

-7.7 

-210 

-20.8 

0.00 

0.00 

0.0 

55.0 

39.8 

08 

2.0 

-10.9 

-20  0 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

54.0 

41.7 

09 

60 

-12.8 

-1.0 

-22.6 

0.00 

0.00 

0.0 

51.0 

42.3 

10 

10.0 

-12  3 

-2.0 

-22.1 

6.00 

0.00 

6.0 

45.0 

42.8 

11 

4.0 

-9.6 

-5  0 

-20.3 

0.00 

0.00 

0.0 

43.0 

43.8 

12 

0.0 

-7.0 

-7.0 

-19.4 

0.00 

0.00 

0.0 

43.0 

44.8 

13 

-1.0 

-6.8 

-10.0 

-18.0 

0.00 

1.00 

1.0 

44.0 

45.2 

14 

-2.0 

-7.2 

-21.0 

-19.6 

0.00 

7.00 

7.0 

51.0 

46.2 

15 

0.0 

-5.7 

-17.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

51.0 

46.8 

16 

-5  0 

-63 

-17.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

51.0 

47.7 

17 

-11.0 

-69 

-17.0 

-19.0 

0.00 

0.00 

0.0 

51.0 

47.6 

18 

30 

-6.8 

-13  0 

-18.9 

0,00 

0.00 

00 

50  0 

47.8 

19 

7.0 

-5.6 

1.0 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

45.0 

47.3 

20 

10,0 

-4.2 

0.0 

-16.6 

0.00 

0,00 

0.0 

41.0 

47.0 

21 

7.0 

-4.1 

-1.0 

-14.7 

0.20 

0.00 

0.2 

36.0 

47.3 

22 

3.0 

-4.1 

-5.0 

-16.4 

0 00 

0.01 

00 

35.0 

47.2 

23 

-2  0 

-5.2 

-15.0 

-18.4 

0.00 

3,00 

3.0 

38.0 

47.0 

24 

-11.0 

-6.3 

-17.0 

-19.7 

0.00 

4.00 

4.0 

42.0 

48.3 

25 

-13.0 

-6.2 

-19.0 

-18.7 

0.00 

3.00 

3.0 

45.0 

49.5 

26 

-16.0 

-6.4 

-23.0 

-18.3 

0.00 

4.00 

4.0 

49.0 

49.3 

27 

-4.0 

-5.9 

-16.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

49.0 

50.0 

28 

-1.0 

-6.4 

-8  0 

-18.1 

1.00 

0.00 

1.0 

49  0 

50.7 

29 

3.0 

-6.7 

-6.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

48.0 

51.7 

30 

8.0 

-4.7 

-1.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

45.0 

51.0 

31 

12.0 

-5.6 

-2.0 

-17,6 

1.00 

0.00 

1.0 

38  0 

50,4 

Monthly  Mean; 

-0,6 

-10,6 

-193 

47.0 

45,1 

Highest  Max  Temp;  12,0 

Total: 

8.2 

27.0 

35.2 

Lowest  Min  Temp:  -23,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  33,9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale  December  1991 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

3.0 

-4.8 

-10.0 

-16.1 

0 00 

3.00 

3.0 

23.0 

17.4 

02 

4.0 

-5.0 

-18.0 

-17.6 

0.00 

11.00 

11.0 

34.0 

18.4 

03 

-15.0 

-6.9 

-20.0 

-17.5 

0.00 

11.00 

11.0 

45.0 

19.3 

04 

-18.0 

-4.8 

-22.0 

AIJ 

0.00 

5.00 

5.0 

50.0 

20.5 

05 

-16.0 

-4.5 

-2L0 

-16,9 

0.00 

1.00 

1.0 

510 

20.4 

06 

-15.0 

-4.4 

-19.0 

-17.4 

0 00 

2.00 

2.0 

53.0 

20.6 

07 

-14.0 

-5.9 

-21.0 

-19,0 

0.00 

1.00 

1.0 

54.0 

20.8 

08 

-16.0 

-6.2 

-19.0 

-18.2 

0.00 

6.00 

6.0 

60.0 

22.0 

09 

1.0 

-6.2 

-17.0 

-18.0 

0.00 

0.00 

0.0 

60.0 

24.4 

10 

2.0 

-6.5 

-3.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

59.0 

24.9 

11 

3.0 

-4.1 

-5.0 

-17.2 

0.00 

1.00 

1.0 

60  0 

25.3 

12 

-1.0 

-4.8 

-8.0 

-16.2 

0.00 

1.00 

1.0 

610 

25.3 

13 

-4.0 

-3.8 

-17.0 

-17,0 

0.00 

2.00 

2.0 

63.0 

25.9 

14 

-3.0 

-3.9 

-11.0 

-14.9 

0 00 

0.00 

0.0 

63.0 

26.0 

15 

6.0 

-3.6 

-5.0 

-15.9 

0 00 

0.00 

00 

61.0 

25.9 

16 

8.0 

-3.9 

-6.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

58.0 

25.5 

17 

-1.0 

-5.6 

-13.0 

-18.4 

0.00 

0.00 

00 

58  0 

26.9 

18 

-4.0 

-6.1 

-11.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

58.0 

28.0 

19 

-1.0 

-5.2 

-12.0 

-17.2 

0.00 

1.00 

1.0 

59.0 

27.5 

20 

1.0 

-5.1 

-6.0 

-17.1 

0.00 

1.00 

1.0 

60.0 

27.8 

21 

3.0 

-6.9 

-4.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

59.0 

28.2 

22 

6.0 

-6.1 

-5.0 

-17.7 

0 00 

0.00 

0.0 

57.0 

28.9 

23 

5.0 

-6.4 

-3.0 

-18.5 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

29.1 

24 

2.0 

-6.0 

-4.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

00 

55.0 

29.5 

25 

4.0 

-4.4 

-5.0 

-14.9 

0 00 

0.00 

0.0 

54.0 

29.5 

26 

2.0 

-5.1 

-4.0 

-15.6 

0 00 

0.00 

0.0 

53.0 

30,3 

27 

2.0 

-6.9 

-9.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

52.0 

31.4 

28 

-1.0 

-10.2 

-7.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

00 

52.0 

32.0 

29 

-3.0 

-8.4 

-13.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

52.0 

32.2 

30 

-5.0 

-6.4 

-13.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

51.0 

33.0 

31 

-6.0 

-8.3 

-16.0 

-21.1 

0,00 

0.00 

0.0 

51.0 

34.2 

Monthly  Mean: 

-2.3 

-5.7 

112 

-17.7 

54.3 

26.1 

Highest  Max  Temp:  8.0  °C  Total:  0.0  46.0 

Lowest  Min  Temp:  -22.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month 

46.0 
: 32.0 

Annual  Mean: 

10.23 

SS9 

-2J3 

-4.12 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 

368.7 

115,6 

484,3 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


El 

Normal  Annual  M^Teitiperatttre:| 

2>43j 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Enviromnental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  November  1991 


Location:  Lat:  55.02  Long;  »118.S8  Eievation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-9.0 

3.4 

-26  0 

-8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

3.0 

02 

-12.0 

4.1 

-27.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

3.1 

03 

-4.0 

3.8 

-20.0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

3.2 

04 

1.0 

4.5 

-4.0 

-4.5 

0.00 

6.00 

6.0 

28.0 

3.9 

05 

-2.0 

4.1 

-15.0 

-5.4 

0,00 

8.00 

8.0 

36.0 

4.1 

06 

-10.0 

3.0 

-18.0 

-6.8 

0.00 

3.00 

3.0 

39.0 

4.9 

07 

-4.0 

05 

-12.0 

-7.2 

0 00 

0.00 

0.0 

39.0 

4.9 

08 

-1.0 

-0.3 

-13.0 

-8.5 

2.00 

0.00 

2.0 

37.0 

5.3 

09 

-10  0 

-0.3 

-20.0 

-10.7 

0.00 

0.00 

0.0 

36.0 

6.7 

10 

50 

-1.4 

-13.0 

-11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

35.0 

7.3 

11 

7.0 

-0.9 

-2.0 

-11.5 

4.00 

0 00 

4.0 

33.0 

7.9 

12 

10.0 

0.5 

3.0 

-10.9 

0.20 

0.00 

0.2 

30.0 

8.5 

13 

9.0 

0.4 

-3.0 

-11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

28,0 

8.9 

14 

6.0 

-0.3 

-2.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

26.0 

9.5 

15 

5.0 

0.2 

-5.0 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

10,1 

16 

9.0 

-1.0 

-1.0 

-13.2 

3.00 

0.00 

3.0 

21.0 

10.4 

17 

3.0 

-3.6 

-9.0 

-13.1 

3.00 

4.00 

7.0 

24.0 

10.6 

18 

-9.0 

-4.2 

-17.0 

-12.3 

0.00 

100 

1.0 

25  0 

11.0 

19 

-10.0 

-3.0 

-18.0 

-12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

25.0 

11.2 

20 

-3.0 

-3.0 

-11.0 

-13.0 

1.30 

0.00 

1.3 

25.0 

12,7 

21 

2.0 

-4.3 

-10.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

12.9 

22 

1.0 

-2.9 

-10.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

00 

24  0 

14.3 

23 

0.0 

-3.8 

-13.0 

-15.7 

0.00 

0 00 

0.0 

23,0 

15.1 

24 

2.0 

-4.6 

-10.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

15.8 

25 

5.0 

-5.4 

-4.0 

-17.2 

1.30 

0.00 

L3 

19.0 

16.0 

26 

2.0 

-5.2 

-10.0 

-16,3 

0.00 

1.00 

1.0 

19,0 

15,9 

27 

0.0 

-2.1 

-16.0 

-15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

15.5 

28 

3.0 

-0.7 

-2.0 

-10.2 

0 00 

0.00 

0.0 

18.0 

15,1 

29 

4.0 

-1.1 

-11.0 

-12.1 

0.00 

1.00 

1.0 

19.0 

16.8 

30 

-2.0 

-2.6 

-13.0 

-15.0 

0.00 

1.00 

1.0 

20.0 

17.3 

Monthly  Mean: 

A 1 •• 

A A 

-ft  s 

!r::  ..  • . 

1 A 1 

• • 

Zo<2 

lu.1 

Highest  Max  Temp:  10*0 

Total: 

14.8 

25.0 

39,8 

Lowest  Min  Temp:  -27*0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  27,8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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;^l)erta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  1991 


Location: 

Lat;  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

24.0 

15  6 

9.0 

09 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

02 

14.0 

15.3 

1.0 

1.7 

0.80 

0.00 

08 

00 

0.0 

03 

13.0 

15.2 

4.0 

2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

04 

12.0 

14.4 

-2.0 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

05 

14.0 

14.0 

4.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.7 

06 

22.0 

13.6 

0.0 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

16.0 

13.0 

3.0 

0.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

13.0 

12.7 

-2.0 

-0.6 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.1 

09 

14.0 

12.4 

4.0 

0.3 

120 

0.00 

1.2 

00 

04 

10 

22.0 

13.4 

9.0 

1.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.9 

11 

23.0 

13.6 

5.0 

0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

12 

25.0 

14.6 

3.0 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

13 

5.0 

11.1 

-4.0 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.4 

14 

12.0 

11.4 

3.0 

-0.1 

14.30 

0.00 

14.3 

0.0 

0.4 

15 

18.0 

10.1 

40 

-1.3 

0.30 

0.00 

0.3 

00 

0.6 

16 

11.0 

8.7 

-3  0 

-11 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

17 

-3.0 

8.1 

-10.0 

-2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

18 

1.0 

88 

-8.0 

-3.5 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.8 

19 

6.0 

8.5 

-1.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

20 

12.0 

8.8 

4.0 

-3.2 

2.30 

0.00 

2.3 

0.0 

1.8 

21 

12.0 

10.2 

-4.0 

-2.0 

5.10 

5.00 

10.1 

5.0 

1.8 

22 

-3.0 

10.1 

-9.0 

-4.3 

0.00 

6 00 

60 

11.0 

1.5 

23 

-4.0 

9.3 

-14.0 

-4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

10.0 

1.2 

24 

-1.0 

9.3 

-6.0 

-1.4 

0.00 

1.00 

1.0 

11.0 

1.1 

25 

-3.0 

8.6 

-9.0 

-1.1 

0 00 

3.00 

3.0 

14.0 

1.3 

26 

-4.0 

7.0 

-18.0 

-3.5 

0 00 

2.00 

2.0 

16,0 

1.8 

27 

-11.0 

5.9 

-23.0 

-4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

1.8 

28 

-10  0 

4.9 

-21.0 

-6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

16,0 

1.8 

29 

-7.0 

3.8 

-18.0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

1.6 

30 

-3.0 

5.3 

-11.0 

-6.3 

0.00 

6.00 

6.0 

21.0 

2.0 

31 

-1.0 

3.8 

-14.0 

-7.8 

0 00 

1.00 

1.0 

22.0 

1.9 

Monthly;  Mean; 

7.7 

1«.4 

: -4.0 

iiiiiiiiiiiiii 

sa 

1.0 

Highest  Max  Temp;  25*0 

Total: 

24*0 

24.0 

48.0 

Lowest  Min  Temp:  -23*0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta 

Envir 

omneni 

alPro 

Clii 

tectior 

nateF 

1-La 

epor 

1 Fores 

itSeiT 

iiiipl 

o 

. 

STATION: 

Grovedale 

September  1991 

Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation; 

671m 

Years  ofRecord  21 

Actual 

Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG* 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

18.0 

18.6 

9.0 

6.8 

46.80 

0.00 

46.8 

0.0 

0.0 

02 

16.0 

18.9 

7.0 

5.8 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

03 

17.0 

20.2 

4.0 

6.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

18.0 

17.8 

11.0 

5.4 

2 40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

05 

14  0 

17.9 

7.0 

4.9 

0,60 

0,00 

0.6 

0,0 

0.0 

06 

23  0 

18.1 

9.0 

4.8 

0 80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

07 

16.0 

17.0 

10.0 

4.7 

5.20 

0.00 

5.2 

0.0 

0.0 

08 

18.0 

17.4 

0.0 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

17.0 

17.5 

-1.0 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

20.0 

18.1 

4.0 

4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

20.0 

18.3 

6.0 

4.2 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

12 

19.0 

17.2 

3.0 

4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

19.0 

17.6 

4.0 

3.1 

5 60 

0.00 

5.6 

0.0 

0.0 

14 

12.0 

17.0 

7.0 

3.3 

3 80 

0.00 

3.8 

0.0 

0.0 

15 

17.0 

17.0 

9.0 

3.0 

2.20 

0.00 

2.2 

0,0 

0.0 

16 

18.0 

15.3 

6.0 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

15.0 

14.4 

2.0 

20 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

18 

17  0 

15  6 

30 

1 9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

25.0 

15.7 

6.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

19.0 

15.8 

1.0 

0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

14.0 

17.0 

4.0 

1.9 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

22 

15.0 

17.8 

-1.0 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

14.0 

17.7 

1.0 

2.8 

0 40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

24 

2L0 

16.6 

10.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

22.0 

16.5 

2.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

26 

26.0 

16.0 

0.0 

1.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

22.0 

13.8 

2.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

27.0 

15.2 

13.0 

1,3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

20.0 

15.3 

1.0 

2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

15.0 

15.7 

10 

1.7 

0.60 

0.00 

0.6 

00 

0.2 

Monthly  Mean: 

16S 

wMm 

33 

Highest  Max  Temp:  27.0 

Total: 

7L2 

0*0 

71.2 

Lowest  Min  Temp:  -1.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Summer  1991  Climate  Report 


STATION:  Grovedale  April  - September 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


- Actual  Mean  Slimmer  Max  Temp 

20.23 

Normal  Mean  Summer  Mas  Temp 

18.53 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

5.04 

‘'l 

. ' NormadMean  Summer  Min  Temp 

Am 

Weekly  Average  Terrperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Show  on  Ground  Show  on  Ground 


Total  Rain  (mm) 

321.9 

, ; . Total  Summer  Pr^ip  (mm) 

Total  Snow  (cm) 

0.0 

Normal  Summer  Precip  (mm) 

Summer  Highest  Max  Temp: 

Summer  Highest  Min  Temp: 

- 

Summer  Lowest  Min  Temp: 

, , Summer  Mean  Temperature: 

12.64 

Normal  Summer  MeanTemperature: 

* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Lmd  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  August  1991 


Location:  Lat:  55.02  Long;  -118.88  Elevation;  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

formal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(on) 

01 

26.0 

23  6 

4.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

27.0 

23.7 

5.0 

9.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

03 

28.0 

23.2 

8.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

32.0 

24.6 

8.0 

9.0 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

32.0 

24.4 

13.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

30.0 

24.8 

12.0 

9.3 

1.20 

0.00 

12 

00 

0.0 

07 

29.0 

23.0 

10.0 

8.0 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

08 

29.0 

22.9 

10.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

09 

31.0 

24.3 

10.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

27.0 

22.5 

12  0 

8.4 

30.50 

0.00 

30.5 

0.0 

0.0 

11 

21.0 

22.2 

10  0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

21.0 

23.7 

9.0 

8.5 

17.00 

0.00 

17.0 

00 

0.0 

13 

21.0 

22  8 

15.0 

7,7 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

14 

26.0 

23.1 

12.0 

8.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

28.0 

22.0 

10.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

32.0 

21.0 

11.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

17 

32.0 

21.5 

90 

6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

32.0 

22.5 

8.0 

7.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

31.0 

23.0 

15.0 

6.9 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

22.0 

21.9 

13.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

23.0 

21.4 

11.0 

6.0 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

22 

22.0 

21.7 

3.0 

5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24.0 

.20.6 

5.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

22.0 

20.2 

2.0 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

19.0 

19.9 

6.0 

5.1 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

26 

21.0 

20.6 

10.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

21.0 

21.4 

9.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

28 

23.0 

20  6 

6.0 

5.8 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

29 

14.0 

19.5 

7.0 

6.6 

4.00 

0.00' 

4.0 

0.0 

0.0 

30 

16.0 

19.4 

9.0 

5.9 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

31 

16.0 

18.9 

10.0 

5.6 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

mismM 

^.1 

73 

iiiiiiiiisil 

mOM.- 

03 

Highest  Max  Temp:  32.0 

Total: 

633 

0.0 

63.3 

Lowest  Min  Temp:  2.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  July  1991 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

24  0 

21.5 

11.0 

92 

0.80 

0.00 

0.8 

0,0 

0.0 

02 

26.0 

21.5 

11.0 

9.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

27.0 

21.6 

8.0 

9.0 

9.40 

0.00 

9.4 

0.0 

0.0 

04 

25.0 

20.8 

11.0 

8.3 

0 20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

05 

22.0 

20.5 

7.0 

9,3 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

06 

19.0 

21.8 

7.0 

9.6 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

07 

18.0 

21.6 

4.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

28.0 

22.0 

6.0 

9.2 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

09 

24.0 

22.2 

8.0 

8.6 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

10 

24  0 

22.5 

5.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

26.0 

22.6 

11.0 

9.2 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

12 

24.0 

22.5 

11.0 

10.0 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

13 

26.0 

21.5 

9.0 

9,1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

25.0 

21.6 

7.0 

8.3 

8.00 

0.00 

8.0 

0.0 

0.0 

15 

21.0 

21.3 

7.0 

87 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

20.0 

21.4 

70 

77 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

17 

23  0 

22.1 

12  0 

86 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

21  0 

22.2 

12.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

19 

21.0 

23.2 

7.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

20.0 

23.4 

40 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

21 

21.0 

23.3 

4.0 

9.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

22.0 

23.8 

5.0 

8.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

26.0 

23.3 

6.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

24 

30.0 

23.9 

8.0 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

32.0 

24.7 

11.0 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

30,0 

24.6 

13.0 

9.3 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.0 

27 

22.0 

24.5 

6.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

23.0 

23.4 

6.0 

8.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

29 

22.0 

24  1 

7.0 

9.1 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

30 

17.0 

24.8 

8.0 

9.1 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

31 

21.0 

24.6 

2.0 

9.3 

0 00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean; 

23.5 

22,7 

7.S 

ss 

0.0 

0,0 

Highest  Max  Temp:  32.0 

Total: 

35.0 

0.0 

35.0 

Lowest  Min  Temp:  2.0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION;  Grovedale  June  1991 

Location:  Lat:  55.02  Long;  >118.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Mm 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

20  0 

21.0 

7.0 

lA 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

15.0 

19.5 

1.0 

5,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

8.0 

19.4 

6.0 

5.1 

4.40 

0.00 

4.4 

0.0 

0.0 

04 

13.0 

19.5 

4.0 

5,8 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

05 

17.0 

19.3 

1.0 

6,4 

1.40 

0.00 

1.4 

0,0 

0.0 

06 

23.0 

19.6 

2.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

26.0 

20.3 

6.0 

5,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

24.0 

20.7 

9.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

17.0 

21.0 

3.0 

5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

21.0 

21.0 

10.0 

5.9 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

11 

23.0 

20.5 

7.0 

6.4 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

12 

19.0 

20.4 

7.0 

7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

18.0 

21.0 

6.0 

6,1 

13.40 

0.00 

13.4 

0.0 

0.0 

14 

10.0 

20.5 

5.0 

6.3 

13.00 

0.00 

13.0 

0.0 

0.0 

15 

12.0 

20.7 

8.0 

6,6 

2 60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

16 

17.0 

19.9 

11.0 

6.5 

8.60 

0.00 

8.6 

0.0 

0.0 

17 

13  0 

20  0 

9.0 

6.1 

19  80 

0.00 

19.8 

0.0 

0.0 

18 

19.0 

20.5 

8.0 

6.5 

2.80 

0.00 

2.8 

0.0 

0.0 

19 

19.0 

20.4 

6.0 

6.7 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

20 

22.0 

20.5 

4.0 

7.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

24.0 

21.0 

11.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

22.0 

21.9 

11.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

21.0 

21.6 

5.0 

7,6 

3.80 

0.00 

3.8 

0.0 

0.0 

24 

21.0 

20.9 

8.0 

7.6 

3.80 

0.00 

3.8 

0.0 

0.0 

25 

22.0 

21.1 

5.0 

6.3 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

26 

25.0 

22.8 

8.0 

8,6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

25.0 

21.8 

10.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

25.0 

21.4 

11.0 

8.0 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

29 

22.0 

21.1 

8.0 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

27.0 

21.8 

8.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

19.7 

20.7 

6.B 

6.7 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  27,0 

Total: 

78.2 

0.0 

78.2 

Lowest  Min  Temp:  1,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  70.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION;  Grovedale  May  1991 


Location:  Lat:  55.02  Long;  -U8.88  Elevation;  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG-* 

(cm) 

Norma] 

SOG* 

(cm) 

01 

15.0 

15.9 

-4.0 

-0.7 

0 40 

0.00 

0.4 

0.0 

1.0 

02 

14.5 

14.6 

-3.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

03 

15.0 

14.1 

-2.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

04 

16.0 

15.0 

7.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

16.0 

16.4 

-1.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

06 

18.0 

15.4 

-1.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

19.0 

16.2 

5.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

17.0 

16  4 

-1.0 

-0.4 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.2 

09 

19.0 

16.7 

7.0 

2.3 

28.00 

0.00 

28.0 

0.0 

0.1 

10 

16.0 

16.1 

4.0 

2.0 

4.60 

0.00 

4.6 

00 

0.0 

11 

21.5 

16.7 

2.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

12 

27.0 

18.8 

4.0 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

13 

27,0 

18.0 

4.0 

2.4 

8.00 

0.00 

8.0 

0.0 

0.0 

14 

15.0 

17.3 

8.0 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

17.0 

17.4 

-1.0 

2.0 

0.40 

0 00 

0.4 

0.0 

0.3 

16 

19.0 

17.9 

1.0 

2.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

22.0 

18.4 

3.0 

3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

22.0 

17.4 

60 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

19 

24.0 

17.2 

7.0 

2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

27.0 

16.9 

7.0 

3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

21 

21.0 

16.5 

3.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

15.0 

15.9 

4.0 

3.2 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

23 

13.0 

17.0 

2.0 

3.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

14.0 

18.6 

-2.0 

2.6 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

25 

16.0 

19.5 

1.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

18.0 

19.1 

1.0 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

22.0 

18.5 

4.0 

3.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

21.0 

19.9 

3.0 

3.5 

1.00 

0.00 

1.0 

0,0 

0.0 

29 

25.0 

20.8 

1.0 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

23.0 

20  0 

2.0 

5.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

25.0 

20.1 

4.0 

5.1 

0.40 

0.00 

0.4 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean; 

19,4:::::; 

17,4 

2,4 

2,5 

||||||i|||| 

ao 

Highest  Max  Temp;  27,0 

Total: 

46,6 

0,0 

46.6 

Lowest  Min  Temp;  -4,0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month;  36,0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report ; 

STATION:  Grovedale  April  1991 


Location:  Lat;  55>02  Long;  418.88 Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

13.0 

6.7 

-2.0 

-4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.8 

02 

14.0 

8.7 

: 

1 

-3.8 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

14.1 

03 

13.0 

9.2 

-3.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

12.8 

04 

10.0 

7.0 

3.0 

-6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.9 

05 

9.0 

7.4 

-4.0 

-5.1 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

11,6 

06 

10.0 

7.5 

-1.0 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

10.9 

07 

12.0 

8.7 

-5.0 

-5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.8 

08 

10.0 

8.2 

-2.0 

-4.3 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

10.4 

09 

10.0 

8.4 

-7.0 

■6.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.4 

10 

10.0 

8.1 

0.0 

-5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.1 

11 

15.0 

8.3 

-5.0 

-4.6 

0 40 

0.00 

0.4 

0.0 

8.9 

12 

15.0 

9.0 

-2.0 

-4.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.7 

13 

19.0 

9.8 

0.0 

-3.6 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

8.2 

14 

15.0 

11.5 

0.0 

-2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.7 

15 

12.0 

12.5 

-5.0 

-1.9 

0.60 

0.00 

06 

0,0 

6.7 

16 

14.0 

12.9 

-5.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.4 

17 

16.0 

12.7 

-1.0 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.4 

18 

19.0 

12.8 

-1.0 

-1.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.6 

19 

20.0 

13.8 

-1.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

20 

23.0 

14.0 

4.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

21 

20.0 

14.3 

1.0 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

22 

24.0 

14.4 

2.5 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

23 

21.0 

14.0 

2.0 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.7 

24 

22.0 

12.8 

-1.0 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.3 

25 

16.0 

12.6 

4.0 

-1.6 

20  00 

0.00 

20.0 

0.0 

2.0 

26 

9.0 

13,3 

2.5 

-1.4 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

1.8 

27 

13.5 

14.4 

1.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

16.0 

14.9 

1.5 

-0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.4 

29 

15.0 

14.8 

3.0 

1,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

15.0 

14.9 

1.0 

-02 

4.60 

0.00 

4.6 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

15.0 

11.3 

liiliii 

III  "2.7 

0.0 

6.9 

Highest  Max  Temp:  24.0 

Total: 

27.6 

0.0 

27.6 

Lowest  Min  Temp:  -7.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19.5 


* SOG=  Snow  on  Ground 
Wednesday,  April  07,  1999 
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1 liiiViro 

STATION: 

Grovedale 

March  1991 

Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Norma] 

SOG* 

(cm) 

01 

-9.0 

0.1 

-28.0 

-13.5 

0.00 

0.01 

0.0 

27.0 

42.3 

02 

-21.0 

-1.0 

-32.0 

-12.9 

0 00 

0.01 

0.0 

27.0 

42.0 

03 

-18.0 

-1.8 

-29.0 

-13.3 

0.00 

0.01 

0.0 

27.0 

41.8 

04 

-11.0 

-1.9 

-20  0 

-14  6 

0.00 

1.00 

10 

28.0 

41.3 

05 

-11.0 

-1.2 

-22.0 

-15  0 

0.00 

1.00 

1.0 

29  0 

41,3 

06 

-2.0 

-1.1 

-22.0 

-15.4 

0.00 

0.01 

0.0 

29.0 

41.8 

07 

2.5 

-2  3 

-3.0 

-14.5 

0.00 

0.50 

0.5 

29.0 

42.9 

08 

3.0 

-0.6 

-4.5 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

28  0 

42.1 

09 

1.0 

28 

-12  0 

-11  4 

0.00 

0.50 

0.5 

28  0 

41.9 

10 

-10.0 

1.2 

-18.5 

-12.4 

0.00 

1.00 

1.0 

29.0 

41.3 

11 

-12  0 

22 

-25.0 

-12  3 

0.00 

0.01 

0.0 

29.0 

40.5 

12 

-6.0 

28 

-22.0 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

29.0 

39.2 

13 

1.5 

29 

-14.0 

-9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

38.3 

14 

3.5 

3.3 

-12.5 

-9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

26.0 

37.3 

15 

2.0 

3.3 

-12.0 

-10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

25.0 

36.3 

16 

20 

3.0 

-15.5 

-12  2 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

35.2 

17 

6.5 

3.1 

-6.5 

-10.8 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

33.7 

18 

7.0 

5.2 

-4.0 

-8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

32.6 

19 

6.0 

5.4 

-7.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

17  0 

31.6 

20 

4.5 

5.3 

-2.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

30.2 

21 

6.0 

2.9 

-3.0 

-8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

29.1 

22 

2.0 

4.0 

-3.5 

-9.5 

0.00 

0.01 

00 

13  0 

28.4 

23 

-3.0 

3.7 

-9  5 

-8.6 

0 00 

0,00 

0.0 

13.0 

27.7 

24 

-2.0 

3.9 

-16.5 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

27.2 

25 

-4.5 

6.0 

-15.0 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

25.8 

26 

40 

6.9 

-14.5 

-6.7 

0.00 

0.00 

00 

12,0 

24.7 

27 

2.5 

5.5 

-2.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

00 

no 

22.9 

28 

7.0 

4.9 

-6.0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

22.3 

29 

6.0 

5.8 

2.0 

-5.8 

0.01 

0.01 

0.0 

6.0 

20.9 

30 

10.0 

7.4 

0.0 

-4.3 

0.00 

0.50 

05 

3.0 

19.4 

31 

11.0 

7.7 

-2.0 

-3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

17,6 

Monthly  Mean: 

: 

IBIli 

J 

iiiipai 

' ' j'  ' 

Highest  Max  Temp:  11.0  °C  Total:  0.0  4.6 

Lowest  Min  Temp:  -32.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month 

4.6 
: 20.8 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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" ^ Alberta  Environmental' Rrotection  - 

Land  and  Fbrek  Services 

Winter  1990/1991 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  - March 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 

Actual  Mean  Winter  Min  Temp 

-12.93 

-1165 

Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

-1.74 

'k^i 

Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Ebi^RBC^itaticnandSx)W  NxmalSxjwonQ'oiixl  SxjwcxiQ'ound 


. Total  Rain  (mm) 

31.7 

Total  Winter  Precip  (mm) 

198.4 

. , . , V Total  Snow  (cm) 

166,7 

Normal  Winter  Precip  (mm) 

164.8 

41.7 

26.9 

1 Winter  Bluest  Max  Temp: 

13.01 

Winter  Highest  Min  Temp: 

2.0 

t:  r 1 

-7.34 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-45.0 

1 Winter  Mean  Temperature: 

Normal  Winter  MeanTemperature: 

-6.63 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 
Saturday,  April  17,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  February  1991 


Location:  Lat;  55,02  Long;  -11S.88 Elevation;  671  m Years  of  Record  21 


Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* ** 

(cm) 

Normal 

SOG’^ 

(cm) 

01 

3.0 

-6.3 

0.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

87  0 

49.5 

02 

8.0 

-4.6 

0.0 

-18.6 

0.00 

0.00 

0.0 

83.0 

48,8 

03 

10.0 

-5.0 

LO 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

74.0 

48.6 

04 

6.0 

-3.2 

-6.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

72.0 

48,3 

05 

4.0 

-4.3 

-3,0 

-18,2 

1.00 

0.00 

1.0 

69,0 

48.1 

06 

6.0 

-4.1 

-4.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

67.0 

48.0 

07 

9.0 

-3.3 

2.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

61.0 

M,1 

08 

10.0 

-4.9 

-9.0 

-17.3 

0 00 

0 00 

0.0 

57.0 

47.3 

09 

2.0 

-6.0 

-14.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

47.4 

10 

-2.0 

-6.0 

-12.0 

-18,1 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

48.0 

11 

2.0 

-5.6 

-4.0 

-16.7 

0.00 

0.00 

0.0 

55.0 

48.5 

12 

5.0 

-4.3 

-1.0 

-16.0 

3.00 

0.00 

3.0 

50.0 

48,0 

13 

3.0 

-3.3 

-6,0 

-16.6 

0.00 

0.01 

0.0 

49.0 

48.5 

14 

-2.0 

-3.1 

-7.0 

-17.0 

0.01 

0.00 

0.0 

49.0 

48.3 

15 

4.0 

-5.8 

-5.0 

-15.8 

4 00 

0.00 

4.0 

45,0 

48,0 

16 

7.0 

-7.2 

-2.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

42.0 

48.0 

17 

6.0 

-5.7 

-1.0 

-18.7 

0.00 

0.01 

00 

40,0 

47.7 

18 

3.0 

-3.9 

-7.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

39.0 

48.3 

19 

6.0 

-1.4 

-2.0 

-14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

37.0 

47.6 

20 

8.0 

-1.1 

-14.0 

-13,6 

0.00 

0.01 

0.0 

34.0 

47.0 

21 

-7.0 

-1.1 

-21.0 

-14.6 

0.00 

0.01 

0.0 

34.0 

46.3 

22 

-6.0 

-1.4 

-13.0 

-14.3 

0.00 

1.00 

1.0 

35.0 

46.0 

23 

5.0 

-1.0 

-3.0 

-12.7 

0 00 

0.00 

0.0 

33,0 

46.3 

24 

5.0 

0.3 

-4.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

31.0 

45.8 

25 

7.0 

0.2 

-5.0 

-13.9 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

44.9 

26 

9.0 

0.6 

-LO 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

25.0 

44.5 

27 

6.0 

-0.1 

-2.0 

-11.5 

0.00 

1.00 

1.0 

26.0 

43.7 

28 

2.0 

-0.3 

-17.0 

-12,6 

0.00 

2 00 

2.0 

27,0 

43,0 

Monthly  Mean: 

i- 

wmM 

Highest  Max  Temp:  10.0 

Total: 

iilii 

40 

12.0 

Lowest  Min  Temp:  -21,0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 


Page  2 of  12 


: Climate  Report 

STATION;  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m 


neL 


i ovi  yiwo 


January  1991 

Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-20.0 

-9.9 

-35.0 

-21.1 

0.00 

1.00 

1,0 

100,0 

35.5 

02 

-25.0 

-9.1 

-35.0 

-19.1 

0.00 

0,00 

0.0 

100,0 

35.8 

03 

-19.0 

-9.6 

-34  0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

100.0 

36,8 

04 

-23.0 

-9.3 

-28.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

100,0 

37.7 

05 

-18  0 

-9.5 

-30.0 

-23,1 

0.00 

0.00 

0.0 

99,0 

38.5 

06 

-23.0 

-9.5 

-40.0 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

99.0 

39,7 

07 

-25.0 

-7.7 

-37.0 

-20.8 

0.00 

001 

0.0 

99,0 

39.8 

08 

-25  0 

-10.9 

-42.0 

-22.5 

0 00 

0.00 

0.0 

99,0 

41,7 

09 

-28.0 

-12.8 

41.0 

-22.6 

0.00 

0 00 

0,0 

99,0 

42.3 

10 

-24.0 

-12.3 

-35  0 

-22.1 

0.00 

0.00 

0.0 

98,0 

42,8 

11 

-16.0 

-9  6 

-23.0 

-20.3 

0.00 

0.00 

0.0 

98,0 

43,8 

12 

-13.0 

-7.0 

-22.0 

-19.4 

0.00 

0.00 

0.0 

98,0 

44.8 

13 

-4.0 

-68 

-15.0 

-18.0 

0.00 

0,00 

0.0 

98.0 

45,2 

14 

5.0 

-7.2 

-4.0 

-19.6 

0.00 

0 00 

0.0 

96.0 

46.2 

15 

3.0 

-5.7 

-4.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

95,0 

46,8 

16 

4.0 

-6.3 

-3.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

94,0 

47.7 

17 

8.0 

-6.9 

-1.0 

-19.0 

0 00 

0.00 

00 

92.0 

47.6 

18 

9.0 

-6.8 

-5.0 

-18.9 

0.00 

0 00 

0.0 

89,0 

47.8 

19 

8.0 

-5.6 

-10.0 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

86.0 

47.3 

20 

30 

-4.2 

-9.0 

-16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

85,0 

47.0 

21 

6.0 

-4.1 

1.0 

-14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

83  0 

47.3 

22 

7.0 

-41 

-5.0 

-16.4 

0.00 

0.00 

0.0 

80  0 

47.2 

23 

1.0 

-5.2 

-15.0 

-18,4 

0,00 

0.00 

0.0 

79.0 

47,0 

24 

-5.0 

-6.3 

-10.0 

-19.7 

0.00 

5.00 

5.0 

84.0 

48.3 

25 

-4.0 

-6.2 

-10.0 

-18,7 

0.00 

1.00 

1.0 

85.0 

49.5 

26 

0.0 

-6.4 

-7.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

85.0 

49,3 

27 

1.0 

-5.9 

-6.0 

-18.7 

0.00 

3.00 

3.0 

88.0 

50.0 

28 

-2.0 

-6.4 

-21.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

88.0 

50.7 

29 

-7.0 

-6.7 

-24.0 

-18.3 

0 00 

0.00 

0.0 

87,0 

51,7 

30 

-2.0 

-4.7 

-8.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

87.0 

51.0 

31 

-3.0 

-5.6 

-15.0 

-17,6 

0.00 

2.00 

2.0 

89,0 

50,4 

Monthly  Mean: 

iiliiii 

^7.4 

-18*5 

92.2 

45.1 

Highest  Max  Temp:  9.0  °G 

Total: 

0*0 

12*0 

12.0 

Lowest  Min  Temp:  -42*0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
' Climate  Report 


STATION:  Grovedale  December  1990 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  ^Elevation:  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-21.0 

-4.8 

-30.0 

-16  1 

0.00 

0.00 

0.0 

58.0 

17.4 

02 

-23.0 

-5.0 

-30.0 

-17.6 

0 00 

1.00 

1 0 

59.0 

18.4 

03 

-21.0 

-6.9 

-28.0 

-17.5 

0 00 

1.00 

1.0 

60  0 

19.3 

04 

0.0 

-4.8 

-19.0 

-17.7 

0.00 

0.01 

00 

60.0 

20.5 

05 

1.0 

-4.5 

-6.0 

-16.9 

0,00 

0.00 

0.0 

59.0 

20,4 

06 

6.0 

-4.4 

-2.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

58.0 

20.6 

07 

10  0 

-5.9 

0.0 

-19.0 

0.00 

0.00 

00 

54.0 

20.8 

08 

90 

-62 

1.0 

-18.2 

0 00 

0.00 

0.0 

49.0 

22.0 

09 

5.0 

-6.2 

-8.0 

-18.0 

0.00 

0.00 

0.0 

47.0 

24.4 

10 

-1.0 

-6.5 

-17.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

47.0 

24,9 

11 

-8.0 

-4.1 

-18  0 

-17.2 

0.00 

3.00 

3.0 

50.0 

25.3 

12 

-4.0 

-4.8 

-25.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

50.0 

25.3 

13 

-6.0 

’-3.8 

-14.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

50.0 

25.9 

14 

1.0 

-3  9 

-6.0 

-14  9 

0.00 

0.00 

0.0 

49.0 

26.0 

15 

0.0 

-3.6 

-11.0 

-15.9 

0 00 

4 00 

4.0 

53.0 

25  9 

16 

-7.0 

-3.9 

-25.0 

-17.1 

0.00 

2.00 

2.0 

55.0 

25.5 

17 

-5.0 

-5.6 

-18.0 

-18.4 

0.00 

10.00 

10.0 

65.0 

26.9 

18 

-7  0 

-6.1 

-28.0 

-18.3 

0 00 

5.00 

5.0 

70.0 

28.0 

19 

-21.0 

-5.2 

-36.0 

-17.2 

0 00 

0.00 

0.0 

70.0 

27.5 

20 

-29.0 

-5.1 

-45.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

70.0 

27,8 

21 

-20  0 

-69 

-40.0 

-17.4 

0 00 

0.00 

0.0 

70.0 

28.2 

22 

-6.0 

-6.1 

-20.0 

-17.7 

0 00 

4.00 

4.0 

74  0 

28.9 

23 

-4.0 

-6.4 

-15.0 

-18.5 

0.00 

3.00 

3.0 

77.0 

29.1 

24 

-2.0 

-6.0 

-20.0 

-17.9 

0.00 

5.00 

5.0 

82.0 

29.5 

25 

-13.0 

-4.4 

-29.0 

-14.9 

0.00 

5.00 

50 

87  0 

29.5 

26 

00 

-5.1 

-20.0 

-15.6 

0.00 

2 00 

2.0 

89.0 

30.3 

27 

-3.0 

-6.9 

-26.0 

-19  3 

0.00 

4.00 

4.0 

93.0 

31.4 

28 

-24.0 

-10.2 

-40.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

93,0 

32.0 

29 

-30.0 

-8.4 

-45.0 

-20  1 

0.00 

0.00 

00 

92  0 

32.2 

30 

-17.0 

-6.4 

-33.0 

-19.7 

0.00 

5.00 

5.0 

97  0 

33.0 

31 

-15  0 

-8.3 

-25  0 

-21,1 

0.00 

2.00 

20 

99.0 

34.2 

Monthly  Mean: 

-S.2 

-5*7 

-21.9 

-17*7 

67.3 

Highest  Max  Temp:  10.0  Total:  0.0  56.0 

Lowest  Min  Temp:  -45.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month 

56.0 
: 32.0 

Annual  Mean: 

8.84 

8^ 

-4*56 

-4.12 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 

313.8 

216.5 

530,3 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


Annual  Mean  Temperature:|| 

NonnarAnnuai  M<^auTeiiiperature:J 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Enviroipiental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Clim^e  Report  

STATION:  Grovedale  November  1990 


Location: 

Lat:  55,02  Long: 

-118.88 

Elevation; 

671m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

0.0 

3.4 

-6.0 

-8.1 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

3.0 

02 

3.0 

4.1 

-9.0 

-6.7 

0 00 

0.01 

0.0 

0.0 

3,1 

03 

2.0 

3.8 

-11.0 

-5.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.2 

04 

2.0 

4.5 

-12  0 

-4.5 

0 00 

6.00 

6.0 

6.0 

3.9 

05 

-6.0 

4.1 

-18  0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

4.1 

06 

-2.0 

3.0 

-17.0 

-6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

4.9 

07 

4.0 

05 

-13.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

4.9 

08 

8.0 

-0.3 

-4.0 

-8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.3 

09 

1.0 

-0.3 

-10.0 

-10.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

10 

-5.0 

-1.4 

-18  0 

-11.1 

0.00 

2.00 

2.0 

2,0 

7.3 

11 

-12.0 

-0.9 

-20  0 

-11.5 

0.00 

8.00 

8.0 

10.0 

7.9 

12 

-15.0 

0.5 

-20.0 

-10.9 

0.00 

8.00 

8.0 

18.0 

8.5 

13 

-15.0 

0.4 

-19.0 

-11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

8.9 

14 

-5.0 

-0.3 

-18.0 

-10.9 

0.00 

2.00 

2.0 

20.0 

9.5 

15 

2.0 

0.2 

-9  0 

-11.4 

0 00 

0.00 

0.0 

19.0 

10.1 

16 

4.0 

-1.0 

-6.0 

-13.2 

0.00 

0.00 

0.0 

18  0 

10.4 

17 

5.0 

-3.6 

-4.0 

-13.1 

0 00 

0.00 

0.0 

16  0 

10.6 

18 

4.0 

-4.2 

-3.0 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

11.0 

19 

5.0 

-3.0 

-10.0 

-12  5 

0.00 

2.00 

2.0 

17.0 

11.2 

20 

-10.0 

-3.0 

-19.0 

-13.0 

0.00 

3.00 

3.0 

20.0 

12,7 

21 

-15.0 

-4.3 

-23.0 

-16.2 

0 00 

0.01 

0.0 

20.0 

12.9 

22 

-14.0 

-2.9 

-20.0 

-15.8 

0.00 

10.00 

10.0 

30.0 

14.3 

23 

-16.0 

-3.8 

-23.0 

-15.7 

0.00 

9.00 

9.0 

39.0 

15,1 

24 

-20.0 

-4.6 

-34.0 

-16.0 

0.00 

4.00 

4.0 

43.0 

15.8 

25 

-20.0 

-5.4 

-33.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

43.0 

16.0 

26 

-18.0 

-5.2 

-32.0 

-16.3 

0.00 

0.00 

0.0 

43.0 

15,9 

27 

-6.0 

-2.1 

-23.0 

-15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

43.0 

15.5 

28 

-4.0 

-0.7 

-12.0 

-10.2 

0.00 

0.00 

0.0 

42.0 

15.1 

29 

4.0 

-1.1 

-9.0 

-12.1 

0.00 

14.00 

14.0 

56.0 

16.8 

30 

-1.0 

-2.6 

-25  0 

-15.0 

0 00 

2.00 

2.0 

58.0 

17.3 

Monthly  Mean: 

-4.7 

-0.9 

-16.0 

iiiiiiii 

20.4 

10.1 

Highest  Max  Temp:  8.0  ®C 

Total: 

0,0 

70.0 

70.0 

Lowest  Min  Temp:  -34.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  27.8 


SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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; Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report i 

STATION:  Grovedale  October  1990 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m  - 

Years  of  Record  2 1 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Eain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

13.0 

15.6 

-1.0 

0.9 

4.30 

0.00 

43 

00 

0.1 

02 

9.0 

15.3 

2.0 

1.7 

1.50 

0.00 

1.5 

0.0 

0.0 

03 

8.0 

15.2 

0.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

04 

1.5 

14.4 

0.0 

1.3 

0.00 

7.00 

7.0 

7,0 

0.6 

05 

2.0 

14.0 

-4.0 

1.6 

0.00 

4.00 

4.0 

110 

0.7 

06 

5.0 

13.6 

-6.5 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

7.0 

0.5 

07 

8.5 

13.0 

0.0 

0.3 

0.90 

0.00 

0.9 

3.0 

0.2 

08 

12.0 

12.7 

-2.0 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.1 

09 

7.5 

12.4 

2.0 

0.3 

5.50 

0.01 

5.5 

0.0 

0.4 

10 

3.0 

13.4 

-1.0 

1.1 

0 00 

1.00 

1.0 

1,0 

0.9 

11 

4.0 

13.6 

-6.0 

0.6 

1.00 

1.00 

2.0 

2.0 

0.6 

12 

9.0 

14.6 

-3.5 

-1.6 

0.01 

0.01 

0.0 

0,0 

0.6 

13 

8.0 

lU 

1.0 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

14 

7.5 

11.4 

-2.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.4 

15 

5.5 

10.1 

-5.5 

-1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.6 

16 

5.5 

8.7 

-3.5 

-1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

17 

5.0 

8.1 

-8.0 

-2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

18 

12.0 

8.8 

-3.0 

-3.5 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

1.8 

19 

2.0 

8.5 

-4.5 

-3.2 

0.00 

0.50 

0.5 

0.0 

2.0 

20 

8.5 

8.8 

-7.5 

-3.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

. 1.8 

21 

8.5 

10.2 

-3.5 

-2.0 

0.70 

0.00 

0.7 

0.0 

1.8 

22 

8.0 

10.1 

-2.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

23 

9.5 

9.3 

-6.5 

-4.1 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

1.2 

24 

11.5 

9.3 

2.0 

-1.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

1.1 

25 

5.5 

8.6 

0.0 

-1.1 

8 00 

0.01 

8.0 

0.0 

1.3 

26 

4.0 

7.0 

-1.0 

-3.5 

0.00 

6.50 

6.5 

6.0 

1.8 

27 

7.0 

5.9 

-1.0 

-4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

1.8 

28 

6.0 

4.9 

-1.0 

-6,4 

1.20 

0.01 

1.2 

2.0 

1.8 

29 

6.0 

3.8 

-4.0 

-7.4 

0 00 

0.01 

0.0 

0.0 

1.6 

30 

2.5 

5.3 

-4.0 

-6.3 

0.01 

0.01 

0.0 

0.0 

2.0 

31 

6.0 

3.8 

-7.0 

-7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean; 

6.8 

10,4 

-1.8 

lilliiiilii 

1,4 

1,0 

Highest  Max  Temp:  13.0  °C 

Total: 

23.6 

20,1 

43.7 

Lowest  Min  Temp:  -8.0  Normal  Precipitation  for  the  Month;  26.6 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Climate  Report 


STATION:  Grovedale 


September  1990 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671  m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

18.0 

18.6 

6.0 

6.8 

3.90 

0.00 

3.9 

0.0 

0.0 

02 

17  0 

18.9 

4.5 

5.8 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

19.0 

20.2 

40 

6.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

22.5 

17.8 

1.0 

54 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

20.0 

17.9 

9.0 

4.9 

0,60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

06 

25  0 

18.1 

3.0 

4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

22.5 

17.0 

9.0 

4.7 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

0.0 

08 

15.5 

17.4 

65 

4.2 

2.90 

0.00 

2.9 

0.0 

0.0 

09 

21.5 

17.5 

1.0 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

23.0 

18.1 

8.0 

45 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

11 

21.5 

18.3 

6.5 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

16.0 

17.2 

5.5 

4.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

24.5 

17.6 

2.0 

3.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

2L5 

17.0 

4.5 

3.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

15 

25.5 

17.0 

50 

3.0 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

16 

13.5 

15.3 

6.5 

4.1 

13.30 

0.00 

13.3 

00 

0.0 

17 

15  0 

14.4 

45 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

20.0 

15  6 

3.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

16  5 

15.7 

6.0 

20 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

20 

19.5 

15.8 

1 0 

04 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

20  5 

17.0 

3.0 

1.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

25  5 

17.8 

45 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

25.5 

17.7 

4.0 

28 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

23.5 

16.6 

11.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

18  5 

16.5 

6.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.1 

26 

14.5 

16.0 

-1  0 

1.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

12.5 

13.8 

-2.5 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

15.5 

15.2 

1.0 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

O.Q 

29 

14.5 

15.3 

5.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

30 

14  5 

15.7 

1.0 

1.7 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.2 

Monthly  Mean: 

19.4 

1^,9 

; 4.3  ■; 

• 

0.0 

Highest  Max  Temp:  25,5 

total: 

21,2 

0,0 

21.2 

Lowest  Min  Temp:  -2.5  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Prot 

BCtior 

1 - Land  and  Forest  Services 

Summer  199( 

) Climate  Report 

STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation: 

April  - September 

671m  Years  of  Record:  21 

Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

18.82 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

5.52 

18.53 

Weekfy  Average  Temperatures  ^vg  t 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


■Normal  Show  on  Ground 


Show  on  Ground 


9 

CL  CL 

0>  Q.  Q.  Q. 

(g  (g  (g 


Total  Rain  (mm) 

288.0 

10.0 

Total  Summer  Pi:^ip  (mm) 

(cm) 

Nonnal  Summer  Precip  (mm) 

Summer  Highest  Max  Temp: 

32.0 

Summer  Highest  Min  Temp: 

Summer  Lowest  Min  Temp: 

V Summer  Mean  Temperature: 

12.17 

Normal  Summer  MeanXemperaiure; 

15.0 

-10.0 

11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inciusiv 

Sunday,  April  18, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

■ : Climate  Report ; : 

STATION:  Grovedale  August  1990 


Location: 

Lat;  55.02 

Long; 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

24.0 

23.6 

8.5 

9.2 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

00 

02 

20.0 

23.1 

10.0 

9.1 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

03 

24.0 

23.2 

IS) 

9.2 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

04 

28.0 

24.6 

8.5 

9.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

32.0 

24.4 

9.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

06 

25.0 

24.8 

13.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

23.0 

23.0 

10.5 

8.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

25.0 

22.9 

8.5 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

29.5 

24.3 

9.5 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

30.0 

22.5 

11.5 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

11 

30.0 

22.2 

11.5 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

32.0 

23.7 

11.0 

8,5 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

22.5 

22.8 

15.0 

7,7 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

14 

20.0 

23.1 

14.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

19.0 

22.0 

12  5 

7.8 

0.70 

0.00 

0.7 

0.0 

0.0 

16 

18.0 

21.0 

12.0 

7.3 

7.10 

0.00 

7.1 

0.0 

0.0 

17 

21.5 

21.5 

13.0 

6.8 

6.70 

0.00 

6.7 

00 

0.0 

18 

25.5 

22  5 

9.0 

7.5 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

27.5 

23.0 

8.0 

6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

31.0 

21.9 

11.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

21 

30.0 

21.4 

11.0 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

18.5 

21.7 

90 

5.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

9.5 

20.6 

3.5 

5.9 

1.00 

0.00 

1.0 

00 

0.0 

24 

14.0 

20.2 

0.5 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

17.5 

19.9 

0.5 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

16.5 

20.6 

1.0 

5.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

22.0 

21.4 

5.5 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

22.5 

20.6 

6.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

25.0 

19  5 

7.5 

6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

14.0 

19.4 

9.0 

5.9 

12  20 

0.00 

12.2 

0.0 

0.0 

31 

12.5 

18.9 

7.5 

5.6 

16  30 

0.00 

16.3 

00 

0.0 

Monthly  Mean:, 

22.9 

7J 

il:;;;;;::  ; ;; 

iillillil 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  32.0 

msm 

Total: 

44.6 

0.0 

44.6 

Lowest  Min  Temp:  0.5  ®C  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  60:5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

, ^ V'- . ^ Climate  Report  : 

STATION:  Grovedale  July  1990 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation; 

671m 

Years  of  Record  2 1 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG" 

(cm) 

Normal 

SOG" 

(cm) 

01 

20.0 

215 

75 

92 

2 30 

0.00 

23 

0.0 

0.0 

02 

16.5 

21  5 

8.5 

9.7 

9.80 

0.00 

9.8 

0.0 

0.0 

03 

17  0 

21.6 

10.0 

9.0 

8,40 

0.00 

8.4 

0.0 

0.0 

04 

20.0 

20.8 

5.0 

8.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

22.0 

20  5 

9.5 

9.3 

0,00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

06 

21.0 

21.8 

10.0 

9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

24  5 

21.6 

6.5 

8.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

25.5 

22.0 

11.0 

9.2 

3.30 

0.00 

3.3 

0,0 

0.0 

09 

23.5 

22.2 

10.5 

8.6 

4.70 

0.00 

4.7 

0.0 

0.0 

10 

28.0 

22.5 

80 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

31.5 

22.6 

13.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

30.5 

22.5 

15.0 

10.0 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

22.0 

21.5 

10.5 

9,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0,0 

14 

22.0 

21.6 

6.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

23.5 

21.3 

10.0 

8.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

16 

19.0 

21.4 

10  0 

7.7 

2.50 

0.00 

2.5 

0.0 

0.0 

17 

19.0 

22.1 

10  0 

8.6 

6.70 

0.00 

6.7 

0.0 

0.0 

18 

18.0 

22.2 

95 

8.6 

1,20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

19 

20.0 

23.2 

7.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

23.0 

23.4 

4.5 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

25  0 

23.3 

8.0 

9.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

29.0 

23  8 

8.0 

8.9 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

25.0 

23.3 

12.5 

84 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

23.0 

23.9 

13.5 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

28.0 

24.7 

12.5 

9.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

30.0 

24.6 

11.0 

9,3 

0,00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

25.5 

24.5 

14.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

24.0 

23.4 

13.5 

8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

27  5 

24.1 

9.5 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31.0 

24.8 

90 

9.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

27.0 

24.6 

14  0 

9,3 

1.30 

0.00 

1.3 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean: 

23.9 

11.1 

9,9 

(KO 

0.0 

Highest  Max  Temp:  31.5  °C 

Total; 

40.2 

0.0 

40.2 

Lowest  Min  Temp:  4.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale  June  1990 

Location:  Lat;  55.02  Long:  -118.S8 Elevation:  671  m Yearsof  Record  21 


Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

13.0 

210 

6.5 

7.4 

0.70 

0.00 

07 

0.0 

0.0 

02 

12.5 

19.5 

5.0 

5,1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

20.0 

19.4 

7.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

13.5 

19.5 

9.0 

5,8 

4.30 

0.00 

4.3 

0.0 

0.0 

05 

19.5 

19.3 

5.5 

6,4 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

20.0 

19.6 

6.0 

5.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

22.5 

20.3 

4.5 

5.0 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

08 

21.5 

20.7 

6.5 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

20.5 

21.0 

8.0 

5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

17.0 

21.0 

9.0 

5.9 

15.10 

0.00 

15.1 

0.0 

0.0 

11 

11.5 

20.5 

7.5 

6.4 

58  80 

0.00 

58.8 

0.0 

0.0 

12 

12.0 

20.4 

6.5 

7,2 

21.30 

0.00 

21.3 

0.0 

0.0 

13 

16.0 

21.0 

6.5 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

23.0 

20.5 

5.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

24.5 

20.7 

8.5 

6.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

16 

22.0 

19.9 

9.5 

6.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

20.0 

20.0 

7.5 

6.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

21.0 

20.5 

10.5 

6.5 

0 00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20.0 

20.4 

11.5 

6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

22.0 

20.5 

10.0 

7.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

26.0 

21.0 

8.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

30.0 

21.9 

11.5 

7.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

22.5 

21.6 

13.0 

7.6 

0.30 

0.00 

0.3 

0,0 

0.0 

24 

23.5 

20.9 

6.5 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

24.5 

21.1 

7.5 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

21.5 

22.8 

12.5 

8.6 

4.90 

0.00 

4.9 

0.0 

0.0 

27 

23.0 

21.8 

7.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

21.5 

21.4 

8.5 

8,0 

2.20 

0.00 

2.2 

0.0 

0.0 

29 

23.5 

21.1 

9.0 

8.2 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

22.5 

21.8 

11.0 

8.3 

3.50 

0.00 

3.5 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

20.4 

20.7 

: 0.2 

6.7 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  30.0  °C 

Total: 

111.7 

0.0 

111.7 

Lowest  Min  Temp;  4,5  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  70.0 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Lmd  and  Forest  Services 

j Climate  Report 

STATION:  Grovedale  May  1990 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

13.5 

15.9 

5.0 

-0.7 

001 

0.00 

0.0 

00 

1.0 

02 

16.0 

14.6 

1.5 

-0.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

03 

18.0 

14.1 

1.5 

-0.2 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.1 

04 

22.0 

15.0 

5.0 

-0.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

27.0 

16.4 

1.0 

1.0 

0,00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

06 

19.0 

15.4 

4.0 

1.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

6.5 

16.2 

1.0 

2.8 

1.50 

0.00 

1.5 

0,0 

0.2 

08 

12.0 

16.4 

-5.0 

-0.4 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.2 

09 

14.5 

16.7 

4.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

10.0 

16.1 

1.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

5.0 

16.7 

0.0 

2.3 

6.00 

5.00 

11.0 

5.0 

0.3 

12 

11.0 

18.8 

-0.5 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

12.5 

18.0 

3.0 

2,4 

0,01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

14 

14.0 

17.3 

-1.5 

3.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

15.0 

17.4 

-1.0 

2.0 

1.40 

0.00 

1.4 

0,0 

0.3 

16 

15.5 

17.9 

-0.5 

2.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

14.5 

18.4 

2.0 

3.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

14.5 

17.4 

2.0 

4.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

15.0 

17.2 

3.5 

2.1 

5.90 

0.00 

5.9 

0.0 

0.0 

20 

15.5 

16.9 

2.5 

3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.2 

21 

17.5 

16.5 

4.0 

2.0 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

20.5 

15.9 

2.0 

3.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

20.0 

17.0 

9.0 

3.1 

0.30 

0.00 

0.3 

0.0 

0.0 

24 

21.5 

18.6 

4.0 

2.6 

2.90 

0.00 

2.9 

0.0 

0.0 

25 

19.5 

19.5 

11.5 

5.6 

15.70 

0.00 

15.7 

0.0 

0.0 

26 

23.5 

19.1 

9.5 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

24.0 

18.5 

9.5 

3.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

25.0 

19.9 

9.0 

3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

22  0 

20.8 

10.0 

4.7 

7.70 

0.00 

7.7 

0.0 

0.0 

30 

16  0 

20.0 

11.5 

5.0 

13.30 

0.00 

13.3 

0.0 

0.0 

31 

20  0 

20.1 

9.5 

5,1 

O.Ol 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean: 

lO 

ri7;4 

xs 

2^ 

R2 

o 

Highest  Max  Temp:  27.0  °C 

Total: 

56,2 

5.0 

61.2 

Lowest  Min  Temp:  -5,0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION;  Grovedale  April  1990 


Location: 

Lat;  55.02 

Long; 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG^ 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

12.0 

6J 

-1.5 

-4.8 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

15.8 

02 

11.0 

8.7 

3.0 

-3.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

14.1 

03 

10.0 

9.2 

-L5 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

12.8 

04 

8.0 

7.0 

-L5 

-6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.9 

05 

13.5 

lA 

-4.0 

-5.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.6 

06 

10.0 

7.5 

-1.0 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.9 

07 

7.0 

8.7 

-3.5 

-5.7 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

10.8 

08 

-2.0 

8.2 

-10.0 

-4.3 

0 00 

2.00 

2.0 

30 

10.4 

09 

-2.0 

8.4 

-9.5 

-6.1 

0.00 

0.01 

00 

30 

9.4 

10 

4.5 

8.1 

-10.0 

-5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

9.1 

11 

11.0 

8.3 

-6.5 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.9 

12 

3.5 

9.0 

0.5 

-4.5 

001 

0.01 

0.0 

0.0 

8.7 

13 

9.5 

9.8 

-1.0 

-3.6 

0.01 

0,50 

0.5 

0.0 

8.2 

14 

13.0 

11.5 

-1.0 

-2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.7 

15 

5.0 

12.5 

-2,0 

-1.9 

0.00 

0.01 

0.0 

00 

6.7 

16 

15.0 

12.9 

-5.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.4 

17 

17.0 

12.7 

-3.0 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.4 

18 

16.0 

12  8 

4.0 

-1  9 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

5.6 

19 

16.0 

13.8 

0.0 

-1.9 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

4.9 

20 

16.0 

14.0 

4,0 

-0.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

21 

15.0 

14.3 

0.5 

-0.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

22 

15.0 

14.4 

0.0 

-0.7 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

23 

14.0 

14.0 

0.0 

-1.2 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

2.7 

24 

8.0 

12.8 

3.0 

0.0 

9.20 

0.00 

9.2 

0.0 

2.3 

25 

5.5 

12.6 

0.0 

-1.6 

1.80 

0.00 

1.8 

0,0 

2.0 

26 

0.0 

13.3 

-2.5 

-1.4 

0.01 

1.50 

1.5 

1.0 

1.8 

27 

0.0 

14.4 

-4.5 

-0.8 

0.00 

0.01 

0.0 

1.0 

1.5 

28 

1.0 

14.9 

-4,5 

-0.9 

0.00 

0.01 

00 

10 

1.4 

29 

11.5 

14.8 

-3.5 

LO 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

16.0 

14.9 

-2.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.9 

Monthly  Mean: 

93 

11.3 

-2.1 

-2.7 

0.4 

6.9 

Highest  Max  Temp:  17.0 

Total: 

14,0 

5,0 

19.0 

Lowest  Min  Temp:  -10.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19,5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberte  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

' ; Climate  Report  ^ : 

STATION:  Grovedale  March  1990 


Location: 

Lat;  55  02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

14.0 

01 

-2.5 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

42.3 

02 

10.5 

-1.0 

-4.0 

-12.9 

0 00 

0.00 

0.0 

8.0 

42.0 

03 

15.0 

-1.8 

-7.0 

-13.3 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

41.8 

04 

11.5 

-19 

-8  0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

41.3 

05 

12.5 

-1.2 

-6.0 

-15.0 

0 00 

0,00 

0.0 

0.0 

41,3 

06 

11.5 

-1.1 

-4.5 

-15.4 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

41.8 

07 

5.5 

-2.3 

-2.0 

-14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

42.9 

08 

5.5 

-0.6 

-2.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

42.1 

09 

30 

2.8 

-10  5 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

41.9 

10 

4.5 

1.2 

-9.5 

-12,4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

41.3 

11 

20 

2.2 

-7.0 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

40.5 

12 

0.5 

2.8 

-12.0 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

39.2 

13 

9.0 

2.9 

-65 

-9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

38,3 

14 

13.5 

3.3 

-4.5 

-9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

37.3 

15 

10  5 

3.3 

-3.5 

-10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

36.3 

16 

9.0 

3.0 

-05 

-12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

35.2 

17 

7.0 

3.1 

-7.0 

-10.8 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

33.7 

18 

85 

52 

-5.5 

-8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

32.6 

19 

14.0 

5.4 

1.0 

-7.2 

0.00 

0.80 

0.8 

0.0 

31.6 

20 

10.0 

5.3 

-12.0 

-8.3 

0.00 

2.60 

2.6 

2.0 

30.2 

21 

-9.0 

2.9 

-15.5 

-8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

29,1 

22 

-6.0 

4.0 

-22  0 

-9.5 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

28.4 

23 

-5.5 

3.7 

-23.5 

-8.6 

0 00 

0.00 

0.0 

2.0 

27.7 

24 

1.0 

3.9 

-15  5 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0 

27.2 

25 

8.5 

6.0 

-11.0 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25.8 

26 

9.5 

6.9 

-5.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

24,7 

27 

10.5 

5.5 

-0.5 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

22.9 

28 

11.0 

4.9 

-4.5 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

22.3 

29 

13.0 

5.8 

-4.0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

20.9 

30 

14.0 

7.4 

4.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

19.4 

31 

14  0 

7.7 

3.0 

-3.4 

2.00 

3.40 

5.4 

3.0 

17,6 

Monthly  Mean: 

7.7 

2,9 

-6,7 

-10X> 

.• ■ ' 

1.2 

Highest  Max  Temp:  15.0 

Total: 

iiiii:: 

6.8 

9,0 

Lowest  Min  Temp:  -23.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20,8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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. ^ Alb^rtel  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 


Winter  1989/1990  Climate  Report 


STATION;  Grovedale 

Location;  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m 


October  - March 

Years  of  Record:  2 1 


Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

2.29 

Actual  Mean  Winter  Min  Temp 

-12.39 

Mix  Temp 

-0.61 

JIX'- 

-12.65 

Weekly  Average  Temperatures 


— Avg  Max  T 

Avg  Mini 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Efei^Hec^AatkmatdSncwQnQound  Nxmal  WonQxxnd SiowonQouid 


Total  Rain  (mm) 


Winter  Hipest  Max  Temp; 


Winter  Mean  Temperature: 


) 

44.0 

) 

105.4 

7.8 

‘ 

T' 

1 

23.0 
. -37.0 

-5.05 

Total  Winter  Precip  (man) 

149.3 

, ‘ . Normal  Winter  Precip  (mm) 

1H8 

26.9 

Winter  Highest  Min  Temp; 

6.0 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-48.0 

Normal  Winter  MeanTemperature; 

-6.63 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 
Saturday,  April  17, 1999 
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Alberta  Ettvironmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  February  1990 


Location:  Lat;  55.02  Long:  -118.88 Elevation;  671  m Years  of  Record  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-25.5 

-63 

-48.0 

-18.3 

0.00 

0.01 

0.0 

25.0 

49.5 

02 

-14.0 

-4.6 

-32.5 

-18.6 

0.00 

1.20 

1 2 

26.0 

48.8 

03 

0.0 

-5.0 

-11.5 

-17.7 

0.00 

0.01 

0.0 

26.0 

48.6 

04 

1.0 

-3.2 

-25.5 

-18.2 

0.00 

0.00 

00 

25.0 

48.3 

05 

3.0 

-4.3 

-22.0 

-18.2 

0 00 

0.00 

0.0 

24.0 

48  1 

06 

-8.0 

-4.1 

-24.5 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

24  0 

48.0 

07 

-3.0 

-3.3 

-25.5 

-16.0 

0 00 

0.01 

0.0 

24.0 

47.7 

08 

-19.0 

4.9 

-24.0 

-17.3 

0 00 

0.00 

0.0 

24.0 

47.3 

09 

-11.0 

-6.0 

-30.5 

-18.7 

0.00 

1 80 

18 

25.0 

47.4 

10 

0.5 

-60 

-20.5 

-18.1 

0.00 

2.80 

2.8 

28  0 

48.0 

11 

-10.0 

-5.6 

-10.0 

-16.7 

0.00 

0.60 

0.6 

28.0 

48.5 

12 

-21.5 

4.3 

-28.5 

-16.0 

0.00 

0.01 

0.0 

28.0 

48.0 

13 

-13.0 

-3.3 

-41.0 

-16.6 

0.00 

0.01 

0.0 

28  0 

48.5 

14 

-12.0 

-3.1 

-41.5 

-17.0 

0.00 

4.40 

4.4 

32.0 

48.3 

15 

-24.5 

-5.8 

-28.0 

-15.8 

0.00 

0.80 

0.8 

33.0 

48.0 

16 

-26.0 

-7.2 

41.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

48.0 

17 

-10.0 

-5.7 

-44  0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

47.7 

18 

-3.5 

-3.9 

-44.5 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

48  3 

19 

5.0 

-1.4 

-25.5 

-14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

310 

47.6 

20 

4.5 

-1.1 

-12.0 

-13.6 

0.00 

0.01 

0.0 

30,0 

47.0 

21 

6.5 

-1.1 

-11.5 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

46.3 

22 

9.0 

-1.4 

2.5 

-14.3 

0.00 

0.00 

00 

25.0 

46.0 

23 

1.0 

-1.0 

-0.5 

-12.7 

0.00 

0.00 

0.0 

26,0 

46,3 

24 

9.0 

0.3 

-12.5 

-13.6 

0.00 

0 00 

0.0 

23.0 

45.8 

25 

4.5 

0.2 

-9.0 

-13.9 

0.00 

0.01 

00 

22.0 

44.9 

26 

7.5 

0.6 

-8.5 

-12.1 

0.00 

0 00 

0.0 

21.0 

44.5 

27 

15.0 

-0.1 

-12.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

43.7 

10  0 

-03 

-9.5 

-12.6 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

43.0 

Monthly  M^an: 

-44 

X -3*3 

mmm 

264 

Highest  Max  Temp:  15.0  ®C 

Total: 

o.a 

llllllll 

Lowest  Min  Temp:  -48*0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION:  Grovedale  January  1990 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-3.5 

-9.9 

-13.0 

-21.1 

0.00 

0.01 

00 

0.0 

35.5 

02 

-14.0 

-9.1 

-16.0 

-19.1 

0.00 

7.00 

7.0 

7.0 

35.8 

03 

-17.0 

-9.6 

-19.0 

-19.1 

0.00 

5.60 

5.6 

12.0 

36.8 

04 

-13.0 

-9.3 

-19.0 

-19.6 

0.00 

7.00 

7.0 

19.0 

37.7 

05 

2.0 

-9.5 

-20.0 

-23.1 

0.00 

0,00 

0.0 

19.0 

38,5 

06 

5.0 

-9.5 

-14.0 

-22.5 

0.00 

0.01 

0.0 

18.0 

39.7 

07 

7.0 

-7.7 

-6.0 

-20.8 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

39.8 

08 

6.5 

-10.9 

-10.5 

-22.5 

0 00 

0.00 

0.0 

15.0 

4L7 

09 

3.0 

-12.8 

-9.5 

-22.6 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

42.3 

10 

-1.5 

-12.3 

-6.5 

-22.1 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

42.8 

11 

-2.0 

-9.6 

-20.5 

-20.3 

0 00 

0.00 

0.0 

14.0 

43.8 

12 

-4.5 

-7.0 

-20.5 

-19.4 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

44.8 

13 

2.0 

-6.8 

-14.5 

-18.0 

0.00 

0.00 

0.0 

13,0 

45.2 

14 

3.5 

-7.2 

-16.5 

-19.6 

0.00 

0.01 

0.0 

13.0 

46.2 

15 

-1.0 

-5.7 

-16.5 

-18.1 

0.00 

2.40 

2.4 

15.0 

46.8 

16 

-3.5 

-6.3 

-20.0 

-19.3 

0 00 

0.00 

0.0 

15.0 

47.7 

17 

0.5 

-6.9 

-23.5 

-19.0 

0 00 

0.00 

0.0 

15.0 

47.6 

18 

45 

-6.8 

-23.5 

-18.9 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

47.8 

19 

2.5 

-5.6 

-16.5 

-18.8 

0 00 

0.00 

0.0 

13.0 

47.3 

20 

5.0 

-4.2 

-16.5 

-16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

47.0 

21 

7.0 

-4.1 

-2.0 

-14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

47.3 

22 

5.5 

-4.1 

-6.0 

-16.4 

0 00 

0.00 

0.0 

7.0 

47.2 

23 

2.0 

-5.2 

-9.0 

-18.4 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

47,0 

24 

1.5 

-6.3 

-11.5 

-19.7 

0.00 

1.20 

1.2 

7.0 

48.3 

25 

2.0 

-6.2 

-20.0 

-18.7 

0.00 

13.00 

13.0 

20.0 

49.5 

26 

-17.5 

-6.4 

-24.0 

-18.3 

0.00 

0.01 

0.0 

20.0 

49.3 

27 

-14.0 

-5.9 

-26.0 

-18.7 

0.00 

3.10 

3.1 

23.0 

50.0 

28 

-22.0 

-6.4 

-26.0 

-18.1 

0.00 

2.00 

2.0 

25.0 

50.7 

29 

-25  5 

-6.7 

-33.0 

-18.3 

0.00 

0.50 

0.5 

25.0 

51.7 

30 

-31.0 

-4.7 

-43.0 

-18.1 

0.00 

0.01 

0.0 

25.0 

51.0 

31 

-37.0 

-5.6 

-48.0 

-17.6 

0.00 

0.00 

0.0 

25.0 

50.4 

Monthly JMean: 

-18*4 

-193 

liliill 

iiiiiiiii 

45*1 

Highest  Max  Temp:  7.0 

°c 

Total: 

0*0 

41*8 

41.8 

Lowest  Min  Temp:  -48,0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  December  1989 


Location  : Lat:  55  .02  Long:  -118  88  Elevatioii:  671  m Years  of  Record:  21 


Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

8.5 

-4.8 

-10.0 

-16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

17.4 

02 

0.5 

-5.0 

-10.0 

-17.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

18.4 

03 

3.0 

-6.9 

4.5 

-17.5 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

19.3 

04 

11.0 

-4.8 

-3.5 

-17.7 

100 

0.00 

1.0 

0.0 

20  5 

05 

8.0 

-45 

-8.0 

-16,9 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

20.4 

06 

6.5 

4.4 

-8.5 

-17.4 

0.00 

0 01 

00 

0.0 

20.6 

07 

1.0 

-5  9 

-11.0 

-19  0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.8 

08 

-45 

-6.2 

-11.0 

-18  2 

0.00 

2.80 

2.8 

20 

22.0 

09 

-6.0 

-62 

-16.5 

-18.0 

0.00 

4.00 

4.0 

6.0 

24.4 

10 

-12.0 

-6.5 

-30.0 

-17.8 

0.00 

2.00 

2.0 

8.0 

24.9 

11 

0.0 

4.1 

-30  5 

-17.2 

0.00 

0.00 

00 

8.0 

25.3 

12 

4.0 

4.8 

-8.5 

-16.2 

0.00 

0.00 

00 

7.0 

25.3 

13 

5.0 

-3  8 

-11.5 

-17  0 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

25.9 

14 

10.0 

-3  9 

-3.5 

-14.9 

0 00 

0.00 

0.0 

4.0 

26.0 

15 

9.5 

-3.6 

-8.0 

-15.9 

0 00 

0.00 

0.0 

2,0 

25.9 

16 

2.5 

-3.9 

-11.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25.5 

17 

-4.0 

-5.6 

-12.0 

-18.4 

0.00 

8.00 

8.0 

8.0 

26.9 

18 

-9.0 

-6.1 

-31.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

28  0 

19 

-14.0 

-5.2 

-24.5 

-17  2 

0.00 

1.40 

1.4 

90 

27.5 

20 

-10  0 

-5.1 

-38.0 

-17.1 

0.00 

1.20 

1.2 

10  0 

27.8 

21 

-26.5 

-6.9 

-38  5 

-17.4 

0 00 

0.00 

0.0 

10  0 

28.2 

22 

-10.0 

-6.1 

-36.5 

-17  7 

0.01 

0.01 

0.0 

10  0 

28.9 

23 

8.5 

-6.4 

-12.0 

-18.5 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

29.1 

24 

8.5 

-6.0 

3.5 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

29.5 

25 

8.5 

4.4 

2.5 

-14.9 

1.20 

0.00 

1.2 

2.0 

29.5 

26 

10  0 

-5.1 

2.5 

-15.6 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

30.3 

27 

10.0 

-6.9 

-1.0 

-19.3 

0 60 

0.00 

06 

0.0 

31.4 

28 

3.5 

-10.2 

-5.0 

-20.1 

1.60 

1.50 

3.1 

10 

32.0 

29 

3.0 

-8  4 

-5.5 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

32.2 

30 

4.0 

-6.4 

-1.5 

-19.7 

0.00 

0.01 

00 

0.0 

33.0 

31 

2.0 

-8.3 

4.0 

-21.1 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

34.2 

Monthly  Mean; 

1.0 

-5.7 

-12.5 

47.7 

3.7 

16A 

Highest  Max  Temp:  11.0  °C  Total:  5.0  20.9 

Lowest  Min  Temp:  -38.5  “C  Normal  Precipitation  for  the  Month 

26.0 
: 32.0 

Annual  Mean: 

932 

8.99 

-3.98 

-4.12 

12  Month  Total  Predp.  for  Grovedale  : 

518.6 

124.3 

642.9 

Normal  Annual  Precipitation:  4533 


2S7\ 


Annual  Lowest  Min 


mTemp^ 


Narmal  Annual  MeatiTeitiperature:|  2*43 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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AKserta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report  

STATION:  Grovedale  November  1989 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation; 

671m 

Years  of  Record;  21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(nun) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-2.0 

34 

-15.5 

-8.1 

0 00 

0.40 

0.4 

0.0 

3.0 

02 

8.5 

4.1 

-3.0 

-6.7 

0.60 

0,00 

0.6 

0.0 

3.1 

03 

12.0 

3.8 

-0.5 

-5.8 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

3.2 

04 

13.0 

4.5 

3.0 

4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.9 

05 

11.5 

4.1 

-L5 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

4,1 

06 

11.0 

3.0 

-3.5 

-6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

07 

7.0 

0.5 

4.0 

-7.2 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

4.9 

08 

7.5 

-0.3 

-2.5 

-8.5 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

5.3 

09 

7.0 

-0.3 

-3.0 

-10.7 

0 00 

5.20 

5.2 

5.0 

6.7 

10 

9.0 

-1.4 

-6.0 

-11.1 

5.80 

0.00 

5.8 

0,0 

7.3 

11 

3.0 

-0.9 

-9.5 

-1L5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.9 

12 

-2.0 

0.5 

-16.0 

-10,9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.5 

13 

-11.0 

0.4 

-20.0 

-lU 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

8,9 

14 

-10.0 

-0.3 

-17.0 

-10.9 

0.00 

8.80 

8.8 

8.0 

9.5 

15 

-8.5 

0.2 

-27.5 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

8,0 

10.1 

16 

1.0 

-1.0 

-27.5 

-13.2 

0.00 

0.80 

0.8 

8.0 

10.4 

17 

5.0 

-3.6 

-13.5 

-13.1 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

10.6 

18 

7.5 

-4.2 

-9.0 

-12.3 

6,80 

0.00 

6.8 

0.0 

11,0 

19 

15.0 

-3.0 

-2.0 

-12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.2 

20 

5.0 

-3.0 

-7.0 

-13.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

12.7 

21 

-1.0 

-4.3 

-9.5 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

12.9 

22 

2.0 

-2  9 

-13.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

14.3 

23 

-3.5 

-3.8 

-12.0 

-15.7 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

15.1 

24 

0.0 

4.6 

-8.5 

-16.0 

0.00 

0.01 

0.0 

1.0 

15.8 

25 

-5.0 

-5.4 

-13.5 

-17.2 

0.00 

4.00 

4.0 

5.0 

16.0 

26 

-6.0 

-5.2 

-17.0 

-16.3 

0.00 

0.00 

0.0 

5,0 

15,9 

27 

-10.0 

-2.1 

-18.0 

-15.1 

0.00 

1.20 

1.2 

6.0 

15.5 

28 

4.0 

-0.7 

-14.5 

-10.2 

0.00 

0.00 

0.0 

5,0 

15,1 

29 

10.0 

-1.1 

-8.5 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

16,8 

30 

4.0 

-2.6 

-8.0 

-15.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

17.3 

Monthiy;Mean: 

2.8 

-lOJ 

-11^ 

iiiiiiiiii 

2.0 

10.1 

Highest  Max  Temp:  15.0 

Total: 

14.2 

21.4 

35.6 

Lowest  Min  Temp:  -27,5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  27.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Allserta  Eavironmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  1989 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21  ~ 

Day 

Actual  Normal 
Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(an) 

01 

7.0 

15  6 

-4.5 

09 

9.80 

0.00 

98 

0.0 

0 1 

02 

10.0 

15.3 

-5.0 

1.7 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

03 

16.5 

15.2 

-4.5 

2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

04 

23.0 

14.4 

-2.0 

1.3 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.6 

05 

8.5 

14.0 

1.0 

1,6 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

0,7 

06 

7.0 

13.6 

-3.5 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

13.0 

13.0 

-3.0 

0.3 

0.60 

0.00 

0.6 

00 

0.2 

08 

19.5 

12.7 

-0.5 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.1 

09 

16.0 

12.4 

1.0 

0.3 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.4 

10 

19.5 

13.4 

6.0 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.9 

11 

13.0 

13.6 

-2.0 

0.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

12 

12.5 

14.6 

-2.5 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

13 

10.5 

11.1 

-4.5 

-0.6 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.4 

14 

11.0 

11.4 

-4.0 

-0.1 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.4 

15 

10.0 

10.1 

-8.0 

-1.3 

0.00 

1.50 

1.5 

1.0 

0.6 

16 

6.0 

8.7 

-9.0 

-1.1 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

1.3 

17 

8.0 

8.1 

-7.5 

-2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

18 

8.0 

8.8 

-3.5 

-3.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

19 

13.0 

8.5 

-4.5 

-3.2 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

2.0 

20 

13.0 

8.8 

-4.5 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

21 

13.5 

10.2 

-3.5 

-2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

22 

12.0 

10.1 

-4.5 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

23 

7.0 

9.3 

-4.5 

-4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.2 

24 

3.0 

9.3 

0.5 

-1.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.1 

25 

11.5 

8.6 

-4.0 

-1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

26 

14.0 

7.0 

-3.0 

-3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

1.8 

27 

11.0 

5.9 

-2.5 

-4.4 

2.00 

1.20 

3.2 

1.0 

1.8 

28 

1.0 

4.9 

-8.0 

-6.4 

0.00 

0.01 

0.0 

1.0 

1.8 

29 

7.5 

3.8 

-9.5 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

L6 

30 

8.0 

5.3 

-3.5 

-6.3 

1.80 

0.00 

1.8 

00 

2.0 

31 

1.5 

3.8 

-16.0 

'll 

00 

4.70 

0.00 

4.7 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

10.8 

10.4 

-4X> 

-1^ 

llllllllll 

0.1 

1.0 

Highest  Max  Temp:  23.0 

Total: 

lllli 

2.7 

25.2 

Lowest  Min  Temp:  -16*0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Envhx)mnental  Protection  - Lmd  and  Forest  Services 


■ . Climate  Report ; ■ ; 

STATION:  Grovedale  September  1989 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

14.0 

18.6 

5.0 

6.8 

6.30 

0.00 

6.3 

0.0 

0.0 

02 

20.0 

18.9 

4.5 

5.8 

000 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

21.0 

20  2 

6.0 

6.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

17.0 

17.8 

8.0 

5.4 

0 01 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

05 

15  0 

17.9 

7.5 

4,9 

13.60 

0.00 

13  6 

0,0 

0,0 

06 

19  0 

18.1 

7.5 

4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

16.0 

17.0 

7.5 

4.7 

1.90 

0.00 

1.9 

0.0 

0.0 

08 

14.5 

17.4 

4.5 

4.2 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

09 

15  0 

17.5 

2.0 

3.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

16.0 

18.1 

00 

4,5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

24.5 

18  3 

1.5 

42 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

24.5 

17.2 

6.5 

4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

24  0 

17.6 

5.0 

3.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

14 

20.5 

17.0 

7.0 

3.3 

120 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

15 

13.5 

17.0 

2.5 

3.0 

5.00 

0.00 

50 

0,0 

0.0 

16 

8.0 

15.3 

1.5 

4.1 

3.30 

0.00 

3.3 

0.0 

0.0 

17 

6.0 

14.4 

1.0 

2.0 

1.70 

0.00 

1.7 

0.0 

0.0 

18 

7.0 

15.6 

-05 

1.9 

0.01 

0.00 

0,0 

00 

0.0 

19 

11.0 

15.7 

2.0 

2.0 

8 10 

0.00 

8.1 

0.0 

0.0 

20 

17.5 

15.8 

2.0 

0.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

15.0 

17.0 

4.0 

1.9 

1.30 

0.00 

1.3 

0.0 

0.0 

22 

19.0 

17.8 

2.5 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

23 

22.5 

17.7 

2.5 

2.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

24 

20  5 

16.6 

1.5 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

24  5 

16.5 

1.5 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

26 

24.0 

16.0 

3.5 

1.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

18.0 

13.8 

8.5 

10 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

21.5 

15.2 

4.5 

13 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

29 

14.5 

15.3 

9.0 

2.0 

6.80 

0.00 

6.8 

0.0 

0.0 

30 

95 

15.7 

1.0 

17 

22  20 

0.00 

22.2 

00 

0.2 

Monthly  Mean: 

17.1 

1^.9 

40 

iiiiii 

• • ;■  . 

0,0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  24.5 

Total: 

73,8 

0,0 

73.8 

Lowest  Min  Temp:  -0.5  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 


Summer  1989  Climate  Report 


STATION:  Grovedale  April  - September 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

19.37 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

4.50 

%'Nditnal  Mean  Sununer  Max  Temp 

18.53 

4.^6 

Weekfy  Average  Tenperatures 


Avg  Max  T 

— Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Snow  on  Ground 


Show  on  Ground 


Summer  Higliest  Max  Temp: 


Summer  Mean  Temperature: 


31.0 

-4.0 


11.93 


Summer  Highest  Min  Temp: 


Summer  Lowest  Min  Temp: 


Normal  Summer  MeanTemperature: 


15.0 


-14.0 


11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18,  1999 
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Alberta  Envm>nmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  August  1989 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(an) 

01 

30.0 

23  6 

10.0 

9.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

26.0 

23.7 

15.0 

9.1 

10.00 

0.00 

10.0 

0.0 

0.0 

03 

18.0 

23.2 

14.0 

9.2 

29.20 

0.00 

29.2 

0.0 

0.0 

04 

24.0 

24.6 

13.0 

9.0 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

05 

25.0 

24.4 

12.0 

8.5 

10.80 

0,00 

10.8 

0,0 

0.0 

06 

27.0 

24.8 

12.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

27.0 

23.0 

11.0 

8.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

25.0 

22.9 

12.0 

8.5 

0.40 

0.00 

04 

0.0 

0.0 

09 

29.0 

24  3 

11.0 

7.3 

1.00 

0.00 

10 

0.0 

0.0 

10 

22.0 

22.5 

5.0 

84 

5.40 

0.00 

5.4 

0.0 

0.0 

11 

23.0 

22.2 

9.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

26.0 

23.7 

9.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

28.0 

22.8 

13.0 

7.7 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

28.0 

23.1 

9.0 

8.8 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

15 

26.0 

22.0 

11.0 

7.8 

5.60 

0 00 

5.6 

0.0 

0.0 

16 

21.0 

21.0 

9.0 

7.3 

2 80 

0.00 

2.8 

0.0 

0.0 

17 

21.0 

21.5 

13.0 

6.8 

6.20 

0.00 

62 

0.0 

00 

18 

21.0 

22.5 

9.0 

7.5 

0.60 

0,00 

0.6 

0.0 

0.0 

19 

24.0 

23.0 

9.0 

6.9 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

20 

24.5 

21.9 

9.5 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

21.0 

21.4 

7.0 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

21.0 

21.7 

11.0 

5.4 

2.40 

0.00 

24 

0.0 

0.0 

23 

15.0 

20.6 

10.0 

5.9 

54.60 

0.00 

54.6 

0.0 

0.0 

24 

16.0 

20.2 

9.0 

4.4 

5.40 

0.00 

5.4 

0.0 

0.0 

25 

20.0 

19  9 

9.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

16.0 

20.6 

8.0 

5.8 

5 60 

0.00 

5.6 

0.0 

0.0 

27 

18.0 

21.4 

7.0 

5.6 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

28 

16.0 

20.6 

6.0 

5.8 

4.40 

0.00 

4.4 

0.0 

0.0 

29 

9.0 

19.5 

8.0 

6.6 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

30 

13.0 

19.4 

3.0 

5.9 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

31 

18.0 

18  9 

2.0 

5.6 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.0 

Monthly  Mean: 

21,9 

m 

9,5 

7^ 

0,0 

ma&smmm 

Highest  Max  Temp:  30.0 

Total: 

149,8 

0,0 

149.8 

Lowest  Min  Temp:  2.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta 

Enviro) 

omen! 

talPrb] 

Clir 

tectioB 
nate  R 

i-La 

eporl 

ndand 

; 

Fores 

;tSen 

■ 

rices 

STATION: 

Grovedale 

July  1989 

Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118  88 

El^ation;  i 

671m 

Years  of  Record:  21 

Actual  Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG* 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

22.0 

21.5 

110 

9.2 

0 60 

0 00 

06 

0.0 

0.0 

02 

13.0 

21.5 

10.0 

9.7 

19.80 

0.00 

19.8 

0,0 

0.0 

03 

17.0 

216 

4.5 

9.0 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

04 

20.0 

20  8 

50 

8.3 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

05 

17.0 

20.5 

9.0 

9.3 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

22.0 

21.8 

10.0 

9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

24.0 

21.6 

6.0 

8.3 

140 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

08 

19.0 

22.0 

10.0 

9.2 

12  80 

0.00 

12.8 

0.0 

0.0 

09 

20.0 

22.2 

12  0 

8.6 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

10 

20.0 

22.5 

7.0 

7,7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

23.0 

22  6 

110 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

24.0 

22.5 

12.0 

10,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

13 

28.0 

21.5 

10.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

30  0 

21.6 

6.0 

8.3 

14.40 

0.00 

14.4 

0.0 

0.0 

15 

29.0 

21.3 

11.0 

8.7 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

16 

26.0 

21.4 

9.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

27.0 

22.1 

14.0 

8.6 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.0 

18 

25.0 

22.2 

9.0 

8.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

27.0 

23  2 

12.0 

7.8 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

20 

23.0 

23  4 

8.0 

8.2 

5.40 

0.00 

5.4 

0,0 

0.0 

21 

26.0 

23  3 

8.0 

9.7 

6.40 

0.00 

6.4 

0.0 

0.0 

22 

21.5 

23.8 

10.0 

8.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

20.0 

23.3 

11.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

25.0 

23.9 

12.0 

9.8 

4 40 

0.00 

4.4 

0.0 

0.0 

25 

22.0 

24  7 

12.0 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

26.0 

24  6 

11.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

29.0 

,24.5 

15.0 

8.8 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

28 

26.0 

23.4 

80 

8.1 

2.00 

0.00 

2.0 

00 

0.0 

29 

27.0 

24  1 

10.0 

9.1 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

30 

21.0 

24.8 

13.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

26.0 

24.6 

13  0 

9.3 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean; 

23.4 

10.0  i 

iiiliiii 

mmrnrnssimm 

ao 

0.0 

Highest  Max  Temp:  30.0  °C 

Total: 

81.6 

0.0 

81.6 

Lowest  Min  Temp:  4.5  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION; 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

June  1989 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

23  0 

2L0 

11.0 

74 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

02 

24.0 

19.5 

9.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

24.0 

19.4 

3.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

25.0 

19.5 

5.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

31.0 

19.3 

8.0 

6,4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

27.0 

19.6 

-1.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

27.0 

20.3 

4.0 

5.0 

4 00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.0 

08 

23.0 

20.7 

8.0 

5.9 

2.80 

0.00 

2.8 

0.0 

0.0 

09 

25.0 

2L0 

5.0 

5.7 

31.20 

0.00 

31.2 

00 

0.0 

10 

27.0 

21.0 

10.0 

5.9 

11.00 

0.00 

11.0 

0.0 

0.0 

11 

22.0 

20.5 

6.0 

6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

28.0 

20.4 

9.0 

7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

31.0 

21.0 

3.0 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

30.0 

20.5 

14.0 

6.3 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

15 

20.0 

20.7 

9.0 

6.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

16 

22.0 

19.9 

6.0 

6.5 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

17 

22  0 

20.0 

2.0 

6 1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

00 

18 

20.0 

20.5 

2.0 

6.5 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

19 

18.0 

20.4 

2.0 

6.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

19.0 

20.5 

3.0 

7.1 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

21 

19.0 

21.0 

7.0 

8.6 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

22 

23.0 

21.9 

10.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24.0 

21.6 

6,0 

7.6 

1.40 

0.00 

1.4 

00 

0.0 

24 

25.0 

20.9 

11.5 

7.6 

1.70 

0.00 

1.7 

0.0 

0.0 

25 

20.5 

21.1 

3.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

22.0 

22.8 

2.0 

8.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

16.0 

21.8 

7.0 

7.8 

20.80 

0.00 

20.8 

0.0 

0.0 

28 

12.0 

21.4 

7.0 

8.0 

6.20 

0.00 

6.2 

00 

0.0 

29 

16.0 

21.1 

5.0 

8.2 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

21.0 

21.8 

7.0 

8.3 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

12.9 

20.7 

6.1 

6.7 

0.0 

0,0 

Highest  Max  Temp:  31.0 

Total: 

86.7 

0.0 

86.7 

Lowest  Min  Temp:  -1.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  70,0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmentail  Protection  - Land  and  Forest  Services 
■. Climate  Report : 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long- 

-118  88 

Elevation:  671  m 

May  1989 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual  Normal 
Min  Min 

Temp  Temp 

Kain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total  Actual  Normal 
Precip  SOG*  SOG* 
(mm)  (cm)  (cm) 

01 

19.0 

15.9 

5.0 

4).7 

2.10 

0 00 

2 1 

0.0 

1.0 

02 

9.0 

14.6 

-7.0 

-04 

6.00 

0.00 

6.0 

0.0 

0.4 

03 

16.0 

14.1 

0.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

04 

19.0 

15.0 

-5.0 

-0.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

21.0 

16.4 

-7  0 

1,0 

0,00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

06 

23  0 

15.4 

12.0 

1.6 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.4 

07 

22.0 

16.2 

9.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

23.0 

16.4 

-5.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

09 

26.0 

16.7 

-5.0 

2.3 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

27.0 

16.1 

12.0 

20 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

14.0 

16.7 

60 

2,3 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.3 

12 

14.0 

18.8 

-4.0 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14.0 

18.0 

-3.0 

2.4 

0,00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

20.0 

17.3 

-1.5 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

24  0 

17.4 

-6.0 

20 

0.00 

0,00 

00 

0.0 

0.3 

16 

210 

17.9 

-3.0 

29 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

17 

19.0 

18.4 

-2.0 

36 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

18 

16  0 

17.4 

40 

4.1 

14  00 

0,00 

14.0 

0.0 

0.0 

19 

8.0 

17.2 

-3.0 

2.1 

36.40 

0.00 

36.4 

0.0 

0.0 

20 

12.0 

16.9 

4.5 

3.8 

9.00 

0.00 

9.0 

0,0 

0.2 

21 

5.5 

16.5 

0.5 

2.0 

10.90 

0.00 

10.9 

0.0 

0.0 

22 

5.5 

15.9 

0.0 

3.2 

120 

0.00 

1.2 

00 

0.0 

23 

12.0 

17.0 

-2.0 

3.1 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

18.0 

18.6 

-2.0 

2.6 

0.30 

0.00 

0.3 

0.0 

0.0 

25 

17.0 

19.5 

-1.0 

5.6 

2.20 

0.00 

2.2 

0.0 

0.0 

26 

19.0 

19.1 

4.0 

4.1 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

27 

14.0 

18.5 

0.0 

3.7 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

28 

13.0 

19.9 

-40 

3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

20.0 

20.8 

2.5 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

25.0 

20.0 

7.0 

5.0 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

31 

24.0 

20.1 

9.0 

5,1 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean:  17.4 

17,4 

0.5 

0.0 

0.1 

Highest  Max  Temp:  27.0  °C 

Total: 

84.3 

0.0 

84.3 

Lowest  Min  Temp:  -7.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION; 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

April  1989 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

8.0 

6.7 

-4.0 

-4.8 

0 00 

0.00 

00 

15.0 

15.8 

02 

10.0 

8.7 

-3.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

14,1 

03 

8.0 

9.2 

-4.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

7.0 

12.8 

04 

10.0 

7.0 

-3.0 

-6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

11.9 

05 

9.0 

7.4 

-2.0 

-5.1 

0 00 

0,00 

0.0 

0.0 

11.6 

06 

8.0 

7.5 

-4.0 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.9 

07 

7.0 

8.7 

-4.0 

-5  7 

0 00 

13.00 

13.0 

13.0 

10.8 

08 

4.0 

8.2 

1 

00 

b 

-4.3 

0.00 

0.00 

00 

12  0 

10.4 

09 

7.0 

8.4 

-4.0 

-6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

9.4 

10 

12.0 

8.1 

-4.0 

-5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

9.1 

11 

16.0 

8.3 

-1.0 

-4.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.9 

12 

16.0 

9.0 

-2.0 

-4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.7 

13 

13,0 

9.8 

-2.0 

-3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.2 

14 

13.0 

11.5 

-9.0 

-2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

7.7 

15 

14.0 

12.5 

3.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

16 

9.0 

12.9 

-14.0 

-3.8 

0.20 

10  00 

10.2 

10  0 

6.4 

17 

5.0 

12.7 

-14.0 

-12 

0 00 

0.00 

0.0 

80 

6.4 

18 

13.0 

12.8 

-4.0 

-1.9 

0.00 

0,00 

0.0 

30 

5.6 

19 

18.0 

13.8 

-4.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

20 

19.0 

14.0 

1.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

21 

20.0 

14.3 

3.0 

-0.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

22 

15.0 

14.4 

1.0 

-0.7 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

3.0 

23 

14.0 

14.0 

1.0 

-1.2 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

2.7 

24 

12.0 

12.8 

-4.0 

0.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.3 

25 

16.0 

12.6 

-6.0 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

26 

18.0 

13.3 

-5.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

19.0 

14.4 

-2.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

20.0 

14.9 

-9.0 

-0.9 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.4 

29 

23.0 

14.8 

-1.0 

1.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

24.5 

14.9 

8.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.9 

MpnthlyMean: 

13.4 

11.3 

-2.7 

• 

‘ 

iiiMi 

6.9 

Highest  Max  Temp:  24.5 

Total: 

0.2 

23,0 

23.2 

Lowest  Min  Temp:  -14,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta 

Envir 

omneiM 

tal  Pro 
Ciir 

tectioi 
nate  F 

1- Land  and  Fore, 
iHiort 

,t  Services 

STATION: 

Grovedale 

March  1989 

Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  ra 

Years  of  Record:  21 

Actual 

Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual  Normal 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG*  SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm)  (cm) 

01 

-15.0 

0.1 

-29.0 

-13  5 

0 00 

0.00 

0.0 

14.0  42.3 

02 

-10.0 

-1  0 

-29.0 

-12.9 

0.00 

0.00 

0.0 

14,0  42,0 

03 

-8  0 

-1.8 

-23.0 

-13.3 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0  4L8 

04 

-5.0 

-1.9 

-21.0 

-14  6 

0.00 

0.00 

0.0 

14,0  41.3 

05 

-12.0 

-1  2 

-20,0 

-15.0 

0,00 

0.00 

0.0 

13,0  41,3 

06 

-3.0 

-1.1 

-17.0 

-15  4 

0.00 

1.00 

1.0 

14.0  41.8 

07 

1.0 

-2  3 

-11.0 

-14.5 

0.00 

4.00 

4.0 

18.0  42.9 

08 

-2.0 

-06 

-18.0 

-13  5 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0  42.1 

09 

30 

2.8 

-17.0 

-11.4 

0.00 

9.50 

9.5 

27.0  41.9 

10 

-14  0 

1.2 

-24.0 

-12.4 

0 00 

1.50 

1.5 

29.0  41,3 

11 

-17.0 

22 

-21.0 

-12  3 

0.00 

0 00 

0.0 

29.0  40.5 

12 

-14.0 

2.8 

-22.0 

-10.5 

0.00 

2.00 

2.0 

31.0  39,2 

13 

-7  0 

2.9 

-17,0 

-9.6 

0,00 

0,00 

0.0 

31.0  38.3 

14 

-3  0 

3.3 

-9.0 

-9.1 

0.00 

0.01 

0.0 

31.0  37.3 

15 

-2.0 

3.3 

-16.0 

-10.1 

0.00 

1.00 

10 

32.0  36.3 

16 

-7  0 

3.0 

-24.0 

-12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

32.0  35.2 

17 

-10.0 

3.1 

-30.0 

-10.8 

0 00 

0.00 

0.0 

31.0  33.7 

18 

-8  0 

5.2 

-25,0 

-8,4 

0,00 

0,00 

0,0 

31.0  32,6 

19 

-6.0 

5.4 

-18.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

31.0  31.6 

20 

-4.0 

5.3 

-21.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

30,0  30.2 

21 

-2.0 

2.9 

-10.0 

-8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

30.0  29.1 

22 

1.0 

4.0 

-6.0 

-9  5 

0.00 

0.00 

0.0 

29.0  28.4 

23 

9.0 

3.7 

-3.0 

-8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0  27.7 

24 

7.0 

3.9 

-2.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

25.0  27.2 

25 

9.0 

6.0 

-8.0 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0  25.8 

26 

-5.0 

6.9 

-13.0 

-6,7 

0.00 

1,50 

1.5 

23.0  24.7 

27 

-10.0 

5.5 

-15.0 

-5.4 

0.00 

4.00 

4.0 

27.0  22.9 

28 

-9.0 

4.9 

-15.0 

-7.4 

0.00 

1.50 

1.5 

28,0  22,3 

29 

70 

5.8 

-10.0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

26.0  20.9 

30 

10.0 

74 

-5.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

00 

23.0  19.4 

31 

HO 

7.7 

-1.0 

-3,4 

0,00 

0.00 

0.0 

18.0  17,6 

Monthly  IV^an: 

-3.7  j 

liiiiMi 

-16*1 

-10.0 

■ 

24*6  353 

Highest  Max  Temp: 
Lowest  Min  Temp: 


ilM°C  Total:  0*0  26*0  26.0 

-30,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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and  Forest  : 

Winter  1988/1989  Climate  Report 

STATION:  Grovedale 

October  - March 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m 

Years  of  Record:  2 1 

Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

-0.59 

Actual  Me^  Winter  Min  Temp 

-12.26 

-0.61 

Temp 

Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Ehi^Rw^AatioiandSiowonQomd  NxmalSicjwonQand SiowonOtwid 


Total  Rain  (mm) 


. vtc^Snow  (m) 


Winter  Hipest  Max  Temp: 


Winter  Mean  Temperature: 


) 

18.2 

1 

! 

25.0 

l£ 

-6.0 

Total  Winter  Precip  (mm) 


115.9 


Td4.8 


Winter  Highest  Min  Temp: 

9.0 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-36.0 

\ Normal  Winter  MewTemp^^ 

-6.63 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 
Saturday,  April  17, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION;  Grovedale  February  1989 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Majc 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-29.0 

-6.3 

-34.0 

-18.3 

0 00 

0.00 

0.0 

19.0 

49.5 

02 

-27.0 

-4.6 

-36.0 

-18,6 

0 00 

0.01 

0.0 

19.0 

48.8 

03 

-19.0 

-5.0 

-35.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

48.6 

04 

-9.0 

-3.2 

-21.0 

<s 

00 

• 

0 00 

0.00 

0.0 

19.0 

48,3 

05 

-7.0 

-4.3 

-15,0 

48.2 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

48,1 

06 

-5.0 

-4.1 

-16.0 

47.0 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

48.0 

07 

-2.0 

-3.3 

-16.0 

-16,0 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

47.7 

08 

-6.0 

4.9 

-23,0 

-17.3 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

47.3 

09 

1.0 

-6.0 

-11.0 

-18.7 

0 00 

0.00 

0.0 

17.0 

47.4 

10 

5.0 

-6.0 

-9.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

48,0 

11 

4.0 

-5.6 

-15.0 

46.7 

0 00 

0.00 

0.0 

15.0 

48,5 

12 

7.0 

4.3 

-3.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

48.0 

13 

1.0 

-3.3 

-8.0 

-16,6 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

48,5 

14 

-2.0 

-3.1 

-11.0 

-17.0 

0.00 

1.50 

1.5 

13.0 

48.3 

15 

-9.0 

-5.8 

-23.0 

-15.8 

0.00 

1.50 

1.5 

15,0 

48,0 

16 

-19.0 

-7.2 

-35.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

48.0 

17 

-19.0 

-5.7 

-36.0 

-18,7 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

47.7 

18 

-18.0 

-3.9 

-36.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

48.3 

19 

-10.0 

-1.4 

-23.0 

-14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

47.6 

20 

-4.0 

-1.1 

-13.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

47.0 

21 

-2.0 

-1.1 

-18,0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

46.3 

22 

1.0 

-1.4 

-12.0 

-14.3 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

46.0 

23 

1.0 

-1.0 

-3.0 

42.7 

0 00 

0.01 

0.0 

13.0 

46.3 

24 

3.0 

0.3 

-5.0 

-13.6 

0.00 

0.01 

0.0 

12.0 

45.8 

25 

-4.0 

0.2 

-14.0 

-13.9 

0 00 

3.00 

3.0 

15.0 

44.9 

26 

-1.0 

0.6 

-20.0 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

15,0 

44.5 

27 

1.0 

-0.1 

-11.0 

-11.5 

0.00 

0.01 

0.0 

15.0 

43.7 

28 

-9.0 

-0.3 

-25.0 

-12.6 

0.00 

0.00 

0.0 

15,0 

43.0 

Monthly  Mean: 

-6*3 

-3.3 

-16i) 

15*6 

47*2  ' 

Highest  Max  Temp:  7.0 

Total: 

0.0 

6.0 

iiilii 

Lowest  Min  Temp:  -36*0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  January  1989 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Mm 

Temp 

Ram 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-8  0 

-9.9 

-26  0 

-21.1 

0 00 

0.00 

0.0 

18.0 

35.5 

02 

-1.0 

-9.1 

-9.0 

-19,1 

0.00 

0.00 

0.0 

18,0 

35.8 

03 

0.0 

-9  6 

-6.0 

-19.1 

0.00 

0.20 

0.2 

18.0 

36.8 

04 

-2.0 

-9.3 

-12.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

18,0 

37.7 

05 

-6.0 

-9  5 

-16.0 

-23,1 

0.00 

7.00 

7.0 

25.0 

38,5 

06 

-14.0 

-9.5 

-24.0 

-22.5 

0.00 

2.00 

2.0 

27.0 

39.7 

07 

-16.0 

-7.7 

-36.0 

-20,8 

0.00 

0.00 

0.0 

27,0 

39.8 

08 

-27.0 

-10.9 

-35.0 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

41.7 

09 

-20.0 

-12.8 

-30.0 

-22.6 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

42.3 

10 

-10.0 

-12  3 

-25  0 

-22,1 

0.00 

0.00 

0.0 

27,0 

42.8 

11 

-3.0 

-9.6 

-10.0 

-20.3 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

43.8 

12 

6.0 

-7.0 

-5.0 

-19.4 

0.00 

0.00 

0.0 

25.0 

44.8 

13 

9.0 

-6.8 

-6.0 

-18.0 

0.00 

3.00 

3.0 

27,0 

45,2 

14 

-2.0 

-7.2 

-15.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

46.2 

15 

-3.0 

-5.7 

-18.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

46.8 

16 

0.0 

-6.3 

-7.0 

-19.3 

0.00 

0.80 

0.8 

28.0 

47.7 

17 

2.0 

-6.9 

-6.0 

-19.0 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

47.6 

18 

1.0 

-6.8 

-4.0 

-18.9 

0.00 

0.01 

0.0 

28.0 

47.8 

19 

2.0 

-5.6 

-6.0 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

47.3 

20 

1.0 

-4.2 

-8.0 

-16.6 

0.00 

0.20 

0.2 

27.0 

47,0 

21 

2.0 

-4.1 

-3.0 

-14.7 

0.00 

0.01 

0.0 

27.0 

47.3 

22 

2.0 

-4.1 

-18.0 

-16.4 

0.00 

0.00 

0.0 

26.0 

47.2 

23 

-4.0 

-5  2 

-21.0 

-18.4 

0.00 

0.00 

0.0 

26.0 

47,0 

24 

-7.0 

-6.3 

-18.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

26.0 

48.3 

25 

6.0 

-6.2 

-6.0 

-18,7 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

49.5 

26 

9.0 

-6.4 

2.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

18,0 

49.3 

27 

12.0 

-5.9 

0.0 

-18.7 

0.40 

0.00 

0.4 

14.0 

50.0 

28 

5.0 

-6.4 

-2.0 

-18,1 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

50,7 

29 

7.0 

-6.7 

3.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

51.7 

30 

6.0 

-4.7 

-28.0 

-18.1 

0.00 

6.00 

6.0 

14.0 

51.0 

31 

-27.0 

-5.6 

-34.0 

-17,6 

0.00 

5.00 

5.0 

19,0 

50,4 

Monthly  Mi^n: 

-1,6 

-13,8 

-19,3 

lllllilllllll 

23.2 

45,1 

Highest  Max  Temp:  12.0 

Total: 

0.4 

24.2 

24,6 

Lowest  Min  Temp:  -36,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberto  Envffonniental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

J ^ Climate  Report ; : 

STATION:  Grovedale  December  1988 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

10.0 

-4  8 

1.0 

-16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

17.4 

02 

7.0 

-5.0 

-2.0 

-17.6 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

18.4 

03 

2.0 

-6.9 

-10.0 

-17.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

19.3 

04 

1.0 

-4.8 

-6.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.5 

05 

3.0 

-4.5 

-3.0 

-16.9 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

20,4 

06 

2.0 

-4.4 

-11.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.6 

07 

-4.0 

-5.9 

-23.0 

-19,0 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

20.8 

08 

-12.0 

-6.2 

-18.0 

-18.2 

0.00 

4.50 

45 

4.0 

22.0 

09 

0.0 

-6.2 

-15.0 

-18.0 

0 00 

0.00 

0.0 

4.0 

24.4 

10 

4.0 

-6.5 

-3.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

24,9 

11 

6.0 

-4.1 

-4.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

20 

25.3 

12 

4.0 

-4.8 

1.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

25.3 

13 

5.0 

-3.8 

-6.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

25.9 

14 

-3.0 

-3.9 

-10.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

26.0 

15 

3.0 

-3.6 

-6.0 

-15.9 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

25.9 

16 

5.0 

-3.9 

-7.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25.5 

17 

6.0 

-5.6 

-2  0 

-18,4 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

26.9 

18 

6.0 

-6.1 

0.0 

-18.3 

2 00 

4.00 

60 

4.0 

28.0 

19 

3.0 

-5.2 

-8.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

30 

27.5 

20 

-2.0 

-5.1 

-16.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

27.8 

21 

-6.0 

-6.9 

-20.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

28.2 

22 

-12.0 

-6.1 

-23.0 

-17.7 

0 00 

0.00 

0.0 

3.0 

28.9 

23 

-15.0 

-6.4 

-23.0 

1 

00 

0.00 

0.00 

00 

3.0 

29.1 

24 

-16.0 

-6.0 

-20.0 

-17.9 

0.00 

2.00 

2.0 

5.0 

29.5 

25 

-15.0 

-4.4 

-28.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

29.5 

26 

-22.0 

-5.1 

-28.0 

-15.6 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

30.3 

27 

-15.0 

-6.9 

-24.0 

-19.3 

0 00 

0.30 

0.3 

5.0 

31.4 

28 

-16.0 

-10.2 

-20.0 

-20.1 

0 00 

1.00 

1.0 

60 

32,0 

29 

-10.0 

-8.4 

-110 

-20.1 

0.00 

1.50 

15 

70 

32.2 

30 

-1.0 

-6.4 

-19.0 

-19.7 

0.00 

10.00 

10.0 

17.0 

33.0 

31 

-11.0 

-8.3 

-24.0 

-21,1 

0.00 

1.00 

1.0 

18.0 

34,2 

Monthly  Mean; 

-5*7 

liiiiiii 

.-17*7 

3.4.1 

26*1 

Highest  Max  Temp:  10.0  Total:  2.0  24.3 

Lowest  Min  Temp:  -28.0  Normal  Precipitation  for  the  Month 

26.3 
: 32.0 

Annual  Mean; 

mis 

8^8 

-3*01 

-4.13 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 

362.6 

133.1 

495.8 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


Annual  Lowest  Min 


Temp^ 


3*58j 

Narnial  Annital  MeahTeitijl^rattire:^ 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  November  1988 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  i 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Mm 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG-* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(an) 

01 

6.0 

3.4 

-LO 

-8.1 

4 20 

0.00 

4.2 

0.0 

3.0 

02 

3.0 

4.1 

-6.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.1 

03 

-2.0 

3.8 

-5.0 

-5.8 

0.00 

1.00 

LO 

LO 

3.2 

04 

-LO 

4.5 

-6.0 

-4.5 

0.01 

0.00 

0.0 

LO 

3.9 

05 

10.0 

4.1 

-3.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

4.1 

06 

3.0 

3.0 

-4.0 

-6.8 

3.70 

0.50 

4.2 

0.0 

4.9 

07 

0.0 

0.5 

-5.0 

-7.2 

0.00 

1.00 

LO 

1.0 

4.9 

08 

5.0 

-0.3 

-9.0 

-8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

5.3 

09 

-1.0 

-0.3 

1 

00 

-10.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

10 

-4.0 

-1.4 

-11.0 

-11.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

7.3 

11 

-4.0 

-0.9 

-10.0 

-11.5 

0.00 

1.50 

1.5 

LO 

7.9 

12 

-1.0 

0.5 

-9.0 

-10,9 

0.00 

1.00 

LO 

2.0 

8.5 

13 

-3.0 

0.4 

-10.0 

-11.1 

0.00 

6.50 

6.5 

8.0 

8.9 

14 

-6.0 

-0.3 

-10.0 

-10.9 

0.00 

1.20 

1.2 

9.0 

9.5 

15 

-4.0 

0.2 

-21.0 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

10.1 

16 

-5.0 

-1.0 

-14.0 

-13.2 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

10.4 

17 

-4.0 

-3.6 

-15.0 

-13.1 

0.00 

0.50 

0.5 

9.0 

10.6 

18 

-11.0 

-4.2 

-17.0 

-12,3 

0.00 

0,00 

0.0 

9.0 

ILO 

19 

-8.0 

-3.0 

-12.0 

-12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

11.2 

20 

-4.0 

-3.0 

-9.0 

-13,0 

0.00 

3.50 

3.5 

12.0 

12.7 

21 

-4.0 

-4.3 

-13.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

12,9 

22 

-1.0 

-2.9 

-9.0 

-15.8 

0.00 

0.01 

0.0 

12.0 

14.3 

23 

-2.0 

-3.8 

-10.0 

-15,7 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

15.1 

24 

1.0 

-4.6 

-15.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

15.8 

25 

-9.0 

-5.4 

-19.0 

-17.2 

0.00 

0.20 

0.2 

12.0 

16.0 

26 

-15.0 

-5.2 

-18.0 

-16.3 

0.00 

0.01 

0.0 

12.0 

15.9 

27 

P 

t 

-2.1 

-22.0 

-15.1 

0.00 

0.20 

0.2 

12.0 

15.5 

28 

-12.0 

-0.7 

-16.0 

-10,2 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

15,1 

29 

3.0 

-1.1 

-5.0 

-12J 

0.00 

0.00 

0.0 

ILO 

16.8 

30 

6.0 

-2.6 

2.0 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

17.3 

Monthly  Mean: 

^2.6 

-0.9 

-10.3 

^11.5 

6.5 

m 

Highest  Max  Temp:  10.0 

Total: 

7.9 

17.1 

25.0 

Lowest  Min  Temp:  -22,0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  27.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  1988 


Location: 

Lat:  55.02 

Long- 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record : 21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Norma] 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

17.0 

15.6 

-10 

0.9 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

01 

02 

16.0 

15.3 

-3.0 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

18.0 

15.2 

-3.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

04 

19.0 

14.4 

-2.0 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.6 

05 

24.0 

14.0 

2,0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.7 

06 

23.0 

13.6 

0.0 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.5 

07 

18.0 

13.0 

1.5 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

20.0 

12.7 

1.0 

-06 

0 00 

0.00 

00 

00 

0.1 

09 

24.0 

12.4 

9.0 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

10 

23.0 

13  4 

1.0 

1 1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.9 

11 

23.0 

13.6 

-1.0 

0.6 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.6 

12 

25.0 

14  6 

2.0 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.6 

13 

20.0 

11  1 

5.0 

-06 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.4 

14 

19.0 

11.4 

4.0 

-0.1 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.4 

15 

14.0 

10.1 

-3.0 

-1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

16 

14.0 

8.7 

1 

-1.1 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

1.3 

17 

11.0 

8.1 

1.0 

-2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

18 

10.0 

8.8 

-6.0 

-3.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

19 

11.0 

8.5 

-2.0 

-3.2 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

2.0 

20 

14.0 

8.8 

-1.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

21 

13.0 

10.2 

3.0 

-2.0 

3.10 

0.00 

3.1 

0.0 

1.8 

22 

10.0 

10.1 

-8.0 

-4.3 

1.40 

0.00 

14 

0.0 

1.5 

23 

10.0 

9.3 

-3.0 

-4.1 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

1.2 

24 

12.0 

9.3 

0.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.1 

25 

11.0 

8.6 

-6.0 

-1.1 

1.00 

0.00 

1.0 

00 

1.3 

26 

5.0 

7.0 

-7.0 

-3.5 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

1.8 

27 

-5.0 

5.9 

-12.0 

-4.4 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

1.8 

28 

-6.0 

4.9 

-19.0 

-6.4 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.8 

29 

0.0 

3.8 

-17.0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

30 

10.0 

5.3 

-8.0 

-6.3 

0.00 

0.00 

00 

00 

2.0 

31 

11.0 

3.8 

-4.0 

-7,8 

0.00 

0,00 

00 

00 

1.9 

Monthly  Mean: 

14.0 

10.4 

^2^ 

-1.S 

" 

0*0 

1*0 

Highest  Max  Temp:  25*0 ' 

umVi 

Total: 

7.9 

0*0 

7*9 

Lowest  Min  Temp:  -19*0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION:  Grovedale  September  1988 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Mm 

Temp 

Normal 

Mm 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

22.0 

18.6 

8.0 

6.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

27.0 

18.9 

6.0 

5,8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

30.5 

20.2 

12.0 

6.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

28.0 

17  8 

8.0 

5.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

29.5 

17.9 

9.0  . 

4.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

30.0 

18  1 

11.5 

4.8 

9.60 

0.00 

9.6 

0.0 

0.0 

07 

13.0 

17  0 

2.0 

4,7 

7.40 

0.00 

7.4 

0.0 

0.0 

08 

13.0 

17.4 

1.0 

4.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

14.0 

17.5 

-2.0 

3.4 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

10 

12  0 

18.1 

25 

4,5 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

11 

18.0 

18.3 

-3  0 

4.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

20.0 

17.2 

9.0 

4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

23.0 

17.6 

4.0 

3.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

27.0 

17.0 

10.0 

3.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

25.0 

17.0 

10.0 

3.0 

11.40 

0.00 

11.4 

0.0 

0.0 

16 

16.0 

15.3 

3.0 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

7.0 

14.4 

05 

2.0 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

18 

12.0 

15.6 

-5.0 

1 9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

15.0 

15.7 

2.0 

2.0 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

20 

5.0 

15.8 

-3.0 

0,4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

16.0 

17.0 

3.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

15.0 

17  8 

4.0 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

15.0 

17.7 

-4.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

10.0 

16  6 

-3.0 

2.8 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

25 

10.0 

16.5 

-7.0 

1.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

26 

60 

16  0 

-4.0 

1.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

13.0 

13.8 

I-* 

b 

1.0 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

28 

11.0 

15.2 

0.0 

1.3 

2 00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

29 

20.0 

15  3 

7.0 

2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

19.0 

15.7 

no 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

Monthly:  Mean: 

17.4 

149  i 

5.0 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  30.5 

Total: 

37,2 

0,0 

37.2 

Lowest  Min  Temp;  -7.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Summer  1988  Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  - September 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

19.10 

' ActuM  Mean  Summer  Miii  Temp 

4.68 

^ ^ Norm^  Mean  Summer  Max  Temp 

18.53 

4J6 

Weekfy  Average  Tenperatures  _ ! . J . Avg 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Slow  on  Ground 


Show  on  Ground 


JL, 1 l| 

opmcMoitpcoot^coc 

IL 

> 

-Vi ^ j 

-1 

- JJi, — C-j — , ,-si  L Ip , ■ i_4_ 

incNJCOcpCNOp 

Q.2.  2.(0  >.>,>.3  c 

. Total  Rain  (mm) 

337.8 

Total  Summer  Precip  (mm) 

^ ^ ^ i Total  Snow  (cm) 

'J'V1.0 

. Noimal  Summer  Pr^ip  (mm) 

Summer  Highest  Max  Temp; 

33.0 

Summer  Highest  Min  Temp: 

Summer  Lowest  Mm  Temp; 

Summer  Lowest  Min  Temp: 

. . \ ; Summer  Mean  Temperature: 

11.89 

Normal  Summer  MeauTemperature: 

16.0 

-8.0 

11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  August  1988 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG^ 

(cm) 

01 

210 

23.6 

60 

92 

0.40 

0.00 

04 

0.0 

0.0 

02 

18.0 

23.7 

3.0 

9.1 

5.40 

0.00 

5.4 

0.0 

0.0 

03 

25.0 

23.2 

16.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

28.0 

24.6 

13.0 

9.0 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

05 

20.0 

24.4 

5.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

29.0 

24.8 

8.0 

9.3 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

07 

17.0 

23.0 

-0.5 

8,0 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

08 

24.0 

22.9 

10.0 

85 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

09 

24.0 

24  3 

10.0 

7.3 

1.20 

0.00 

1.2 

00 

0.0 

10 

19.0 

22.5 

11.0 

8.4 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

11 

15.0 

22.2 

10.0 

7.9 

2.00 

0 00 

2.0 

0.0 

0.0 

12 

32.0 

23.7 

4.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

27.0 

22.8 

5.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

27.0 

23.1 

3.5 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

21.0 

22.0 

3.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

16 

19.0 

21.0 

8.0 

7.3 

3.40 

0.00 

3.4 

0.0 

0.0 

17 

15.0 

21.5 

12  0 

6.8 

13.80 

0.00 

13.8 

0.0 

0.0 

18 

22  0 

22.5 

110 

7.5 

2 20 

0 00 

22 

0.0 

0.0 

19 

21.0 

23.0 

8.0 

6.9 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

20 

20.5 

21.9 

5.5 

7.3 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

21 

17.5 

21.4 

8.5 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

33.0 

21.7 

8.0 

5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24.0 

20.6 

7.0 

5.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

24.0 

20.2 

2.0 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

24.0 

19.9 

2.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

26 

27.0 

20.6 

11.0 

5.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

27.0 

21.4 

3.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

27.0 

20.6 

7.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30.0 

19.5 

9.0 

6.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

22.0 

19.4 

9.0 

5.9 

2 10 

0.00 

2.1 

0.0 

0.0 

31 

18.0 

18.9 

9.0 

5.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

mmm 

Highest  Max  Temp:  33.0 

Total: 

37,1 

0,0 

37.1 

Lowest  Min  Temp:  -0,5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION:  Grovedale 


July  1988 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG’* 

(cm) 

Normal 

SOG^ 

(cm) 

01 

20.0 

21.5 

70 

92 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

21.0 

21.5 

7.0 

9.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

22  0 

21.6 

10.0 

9.0 

9.40 

0.00 

9.4 

0.0 

0.0 

04 

19.0 

20.8 

3.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

19.0 

20.5 

10.0 

9.3 

8.40 

0.00 

8.4 

0,0 

0.0 

06 

17.0 

21.8 

10.0 

9.6 

6.80 

0.00 

6.8 

0.0 

0.0 

07 

19.0 

21.6 

11.0 

8.3 

3 00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

08 

17.0 

22.0 

11.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

25.0 

22.2 

9.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

24.0 

22  5 

10.0 

IJ 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

26  0 

22.6 

13.0 

92 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

17.0 

22.5 

11.0 

10.0 

11.50 

0.00 

11.5 

0.0 

0.0 

13 

16.0 

21.5 

5.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

14 

19.0 

21.6 

4.0 

8.3 

5.60 

0.00 

5.6 

0.0 

0.0 

15 

19.0 

213 

7.0 

8,7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

19.0 

21.4 

4.0 

7.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

20.0 

22.1 

40 

8.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

18.0 

22  2 

10.0 

8.6 

2.20 

0.00 

2.2 

0.0 

0.0 

19 

25.0 

23.2 

6.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

28.0 

23.4 

8.0 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

31.0 

23.3 

11.0 

9.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

26.0 

23.8 

12.0 

8.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

26.0 

23.3 

3.0 

8.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

20.0 

23.9 

10.0 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

23.0 

24.7 

13.0 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

23.0 

24.6 

7.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

25.0 

24.5 

6.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

23.0 

23.4 

2.0 

8.1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

29 

24.0 

24.1 

9.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

21.0 

24.8 

10.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

20.0 

24.6 

80 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

Monthly  Mean: 

21.7 

22*7 

. . 

0.0 

0.0  ' : 

Highest  Max  Temp:  31.0  ®C 

Total: 

46.9 

0.0 

46.9 

Lowest  Min  Temp:  2.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alterta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation*. 

671m 

June  1988 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Mm 

Temp 

Ram 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

18.0 

21.0 

-1.0 

7.4 

2 20 

0.00 

2.2 

0.0 

0.0 

02 

18.0 

19.5 

7.0 

5.1 

22.10 

0.00 

22.1 

0.0 

0.0 

03 

20.0 

19.4 

4.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

21.0 

19.5 

1.0 

5.8 

1.40 

0 00 

1.4 

0.0 

0.0 

05 

17.0 

19.3 

8.0 

6.4 

1.80 

0.00 

1.8 

00 

0.0 

06 

13.0 

19.6 

11.0 

5.8 

38.80 

0.00 

38.8 

0.0 

0.0 

07 

12.0 

20.3 

9.0 

5.0 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

08 

20.0 

20.7 

11.0 

5.9 

10.20 

0.00 

10.2 

0.0 

0.0 

09 

23.0 

21.0 

11.0 

5.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

18.0 

21.0 

2.0 

5.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

19.5 

20.5 

8.5 

6.4 

42  00 

0.00 

42.0 

0.0 

0.0 

12 

14.0 

20.4 

7.0 

7.2 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

13 

17.0 

21.0 

3.0 

6,1 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

14 

22.0 

20.5 

3.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

25.0 

20.7 

7.0 

6.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

25.0 

19.9 

7.0 

6.5 

1.10 

0.00 

1.1 

0.0 

0.0 

17 

25.0 

20.0 

10.0 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

24.0 

20.5 

11.0 

6.5 

0 20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

19 

18.0 

20.4 

5.0 

6.7 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

20 

19.0 

20.5 

2.0 

7.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

20.0 

21.0 

2.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

25.0 

21.9 

12.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

23.0 

21.6 

10.0 

7.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

23.0 

20.9 

10.0 

7.6 

0 30 

0.00 

0.3 

0.0 

0.0 

25 

18.0 

21.1 

10.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

28.0 

22.8 

12.0 

8,6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

22.0 

21.8 

9.0 

7.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

24.0 

21.4 

9.0 

8.0 

5.40 

0.00 

5.4 

0.0 

0.0 

29 

20.0 

21.1 

11.0 

8.2 

24.60 

0.00 

24.6 

0.0 

0.0 

30 

16.0 

21.8 

10.0 

8.3 

11.80 

0.00 

11.8 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

20.3 

20.7 

7.4 

6.7 

0,0 

0.0 

Highest  Max  Temp;  28,0 

Total: 

167,1 

0,0 

167.1 

Lowest  Min  Temp:  -1.0  ®C  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  70,0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

’ ■ Climate  Report  

STATION:  Grovedale  May  1988 


Location:  Lat:  55.02  Long:  >118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Mm 

Temp 

Ram 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

12.5 

15.9 

1.5 

-0.7 

100 

0.00 

1.0 

0.0 

1.0 

02 

9.0 

14.6 

-4.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

03 

12.0 

14.1 

-3.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

04 

14.0 

15.0 

-4.0 

-0.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

17.0 

16.4 

3.0 

1.0 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0,6 

06 

11.0 

15.4 

3.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

17.0 

16.2 

7.0 

2.8 

0.00 

6.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

21.0 

16.4 

8.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

09 

24  0 

16.7 

9.5 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

23.0 

16  1 

50 

2.0 

0.00 

0,00 

0.0 

0,0 

0.0 

11 

25  0 

16.7 

10.0 

2.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

12 

24.0 

18.8 

8.0 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

29.0 

18.0 

6.0 

2.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

24.0 

17  3 

7.0 

3.4 

17.90 

0.00 

17.9 

0.0 

0.4 

15 

14  0 

17.4 

-2.0 

2,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

16 

19.0 

17.9 

2.0 

2.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

19.0 

18.4 

7.0 

3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

18 

15.0 

17.4 

1.0 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

16.0 

17.2 

0.0 

2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

16.0 

16.9 

1.0 

3.8 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.2 

21 

18.0 

16.5 

-1.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

24.0 

15.9 

6.0 

3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

25.0 

17.0 

3.0 

3.1 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

24 

15.0 

18  6 

1.0 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

17.0 

19.5 

6.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

19.0 

19.1 

0.0 

4.1 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

27 

17.0 

18.5 

7.0 

3.7 

1.10 

0.00 

1.1 

0.0 

0.0 

28 

21.5 

19.9 

5.0 

3.5 

0.00 

0 00 

0.0 

0,0 

0.0 

29 

20.5 

20.8 

8.0 

4.7 

17.40 

0.00 

17.4 

0.0 

0.0 

30 

17.0 

20.0 

0.0 

5.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

19.0 

20.1 

1.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

Monthly  Mean: 

wamm 

17.4 

iiiilii 

2*5 

■llllllll 

0,0 

0,1 

Highest  Max  Temp:  29.0 

mgm 

Total: 

46,2 

0,0 

46.2 

Lowest  Min  Temp:  -4,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  1988 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.SS  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Mm 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

8.0 

6.7 

0.0 

-4.8 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

15.8 

02 

8.0 

8,7 

-4.5 

-3.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

14.1 

03 

9.0 

9.2 

0.0 

-5.4 

1.30 

0.00 

1.3 

0.0 

12.8 

04 

9,0 

7.0 

-4.5 

-6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.9 

05 

8.0 

7.4 

-4.0 

-5.1 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

11.6 

06 

7.0 

7.5 

-4.0 

4.6 

0 50 

1.00 

1.5 

1.0 

10.9 

07 

4.5 

8,7 

-4.0 

-5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

10.8 

08 

10.0 

8.2 

-3.5 

4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.4 

09 

14,0 

8.4 

-4.5 

-6.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.4 

10 

20.0 

8.1 

-1.0 

-5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.1 

11 

9.0 

8.3 

-1.5 

4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.9 

12 

13.0 

9,0 

-8.0 

4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.7 

13 

11.0 

9.8 

-3.0 

-3.6 

0.00 

0,00 

0.0 

0,0 

8.2 

14 

21.0 

11.5 

0.0 

-2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.7 

15 

25.0 

12.5 

0.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

16 

18.0 

12.9 

-2.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.4 

17 

16.0 

12.7 

4.0 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.4 

18 

17.0 

12.8 

2.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.6 

19 

8.0 

13.8 

4.0 

-1.9 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

4.9 

20 

7.0 

14.0 

-1.0 

-0.1 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

4.1 

21 

14.0 

14.3 

-1.0 

-0.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

22 

7.0 

14.4 

0.0 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

23 

12.0 

14.0 

0.0 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.7 

24 

18.0 

12.8 

-2.0 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.3 

25 

13.0 

12.6 

-6.0 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

26 

16.0 

13.3 

-4.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

18.0 

14.4 

o 

1 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

23.0 

14.9 

1.0 

-0.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.4 

29 

22.0 

14.8 

8.0 

LO 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

16.0 

14.9 

4.0 

-0.2 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

13.4 

11.3 

-1,2 

-2.7 

illllllllll 

ao 

6.9 

Highest  Max  Temp:  25,0 

Total: 

3,3 

1,0 

4.3 

Lowest  Min  Temp:  -8.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19,5 


* SOG  = Snow  on  Ground 
Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta] 

Bnviro 

ament 

alProi 

Clin 

tection 

iiaie!® 

an  ores 

ices 

STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation:  671  m 

March  1988 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual  ; 
SOG* 
(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

5.0 

0.1 

-13  0 

-13.5 

0 00 

0.00 

00 

27.0 

42.3 

02 

4.0 

-1.0 

-8.0 

-12,9 

0.00 

0.00 

0.0 

26.0 

42.0 

03 

3.0 

-18 

-1.0 

-13.3 

0.00 

0.80 

0.8 

26.0 

41.8 

04 

4.0 

-1.9 

-4.0 

-14.6 

0 00 

0.00 

0.0 

25.0 

41.3 

05 

4.0 

-1.2 

-4.0 

-15  0 

0 00 

0.01 

0.0 

24.0 

41,3 

06 

80 

-1.1 

-2.0 

-15.4 

0 00 

0.00 

0.0 

22.0 

41.8 

07 

8.0 

-2  3 

-5.0 

-14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

42.9 

08 

12.0 

-0.6 

0.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

15  0 

42.1 

09 

13.0 

2.8 

2.0 

-11.4 

0 00 

0.00 

00 

11.0 

41.9 

10 

7.0 

1.2 

-4.0 

-12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

9,0 

41.3 

11 

70 

2.2 

-7.0 

-12.3 

0.00 

0.00 

00 

7.0 

40.5 

12 

10.0 

2.8 

0.0 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

39.2 

13 

11  0 

29 

-4.0 

-9  6 

0.00 

0.00 

0.0 

2,0 

38.3 

14 

10  0 

3.3 

-5.0 

-9.1 

0.00 

5.00 

5.0 

5.0 

37.3 

15 

2.0 

3.3 

-7  0 

-10  1 

0.00 

0.00 

0.0 

4,0 

36.3 

16 

5.0 

30 

-8.0 

-12  2 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

35.2 

17 

6.0 

3 1 

-60 

-10  8 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

33.7 

18 

90 

52 

-4.0 

-8.4 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

32,6 

19 

90 

54 

-4.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

31.6 

20 

10.0 

5.3 

-1.0 

-8.3 

0.00 

0.01 

0.0 

00 

30.2 

21 

10.0 

2.9 

-3.0 

-8  0 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

29.1 

22 

90 

40 

-4.0 

-9.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

28.4 

23 

10.0 

3.7 

-1.0 

-8  6 

0.00 

0.01 

0.0 

00 

27,7 

24 

7.0 

3.9 

-5.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

27.2 

25 

8.0 

60 

-4.0 

-66 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25.8 

26 

9.0 

6.9 

-2.0 

^7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

24,7 

27 

7.0 

5.5 

-5  0 

-5.4 

0.00 

0.01 

0.0 

00 

22.9 

28 

30 

4.9 

-12  0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

22.3 

29 

6.0 

5.8 

-5  0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.9 

30 

7.0 

74 

-3.0 

-4.3 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

19.4 

31 

11.0 

7.7 

0.0 

A . . 

-3.4 

0.00 

0,00 

0.0 

0,0 

17.6 

Highest  Max  Temp:  13.0  Total:  4.0  5.8 

Lowest  Min  Temp:  -13.0  Norma!  Precipitation  for  the  Month: 

9.8 
: 20.8 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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" Alberta  Environmental  Protection  ^^ndrahEd  FbresrSeivices  ' ’ ^ ^ 


Winter  1987/1988  Climate  Report 


STATION:  Grovedale 

Location;  Lat:  55.02  Long:  -118.88 


Elevation:  671  m 


October  - March 

Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

2.91 

:;-o.57 

Actual  Mean  Winter  Min  Temp 

-9.55 

Ifannal  Mean  miter  Mb  Temp 

-12.62 

Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


E^RecpitatmandSmw(^  ^b^rrBlSx>wcrlQxxlxl  SiowaiOomd 


Winter  Highest  Max  Temp:  28.0 


Winter  Mean  Temperature:  -3.32 


- ' TotalWinterPrecip(nmi) 

115.0 

i Nonnal  W^erftwi^^ 

164.8 

Z7.» 

Winter  Highest  Min  Temp: 

9.0 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-41.0 

Normal  Winter  MeanTemperature: 

-6.59 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 

Saturday,  April  17, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat;  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

February  1988 

Years  of  Record  : 21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-20.0 

-63 

-410 

-18  3 

0 00 

0.01 

00 

34.0 

49.5 

02 

-13.0 

-4.6 

-39.0 

-18,6 

0 00 

0.01 

0.0 

34.0 

48.8 

03 

-23.0 

-5.0 

-38.0 

-17.7 

0.00 

0 01 

0.0 

34  0 

48.6 

04 

-22.0 

-3.2 

-38.0 

-18  2 

0 00 

0.00 

0.0 

34.0 

48.3 

05 

-22.0 

-4.3 

-40.0 

-18  2 

0.00 

0.00 

0.0 

34,0 

48,1 

06 

-17.0 

-4.1 

-30.0 

-17.0 

0.00 

10.00 

10.0 

44.0 

48.0 

07 

-13.0 

-3.3 

-26.0 

-16.0 

0.00 

7.00 

7.0 

510 

47.7 

08 

-11.0 

-4.9 

-21.0 

-17  3 

0 00 

9.00 

9.0 

60  0 

47.3 

09 

-19.0 

-6.0 

-30.0 

-18.7 

0.00 

0 01 

0.0 

60.0 

47.4 

10 

-18.0 

-6.0 

-29.0 

-18.1 

0.00 

0.01 

00 

60.0 

48.0 

11 

40 

-5.6 

-18.0 

-16.7 

0 00 

0.00 

0.0 

59.0 

48.5 

12 

5.0 

-4.3 

-1.0 

-16.0 

3 00 

0.30 

3.3 

55.0 

48.0 

13 

3.0 

-3.3 

-14.0 

-16.6 

0 00 

10,00 

10.0 

65  0 

48.5 

14 

-4.0 

-3.1 

-24.0 

-17  0 

0.00 

0.01 

0.0 

65  0 

48.3 

15 

4.0 

-5.8 

-6.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

63.0 

48.0 

16 

5.0 

-7.2 

-7.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

61.0 

48  0 

17 

6.0 

-5  7 

-3.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

58.0 

47.7 

18 

7.0 

-3.9 

-6.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

56  0 

48.3 

19 

8.0 

-1.4 

3.0 

-14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

53  0 

47.6 

20 

9.0 

-1.1 

6.0 

-13,6 

0.00 

0.00 

0.0 

50,0 

47.0 

21 

10.0 

-1.1 

0.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

47.0 

46.3 

22 

5.0 

-1.4 

-7.0 

-14.3 

0 00 

0.00 

0.0 

45.0 

46.0 

23 

-4.0 

-1.0 

-22.0 

-12.7 

0.00 

0.00 

0.0 

45.0 

46.3 

24 

5.0 

0.3 

-17.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

43.0 

45.8 

25 

7.0 

0.2 

-9.0 

-13.9 

0.00 

0.00 

00 

41,0 

44.9 

26 

9.0 

0.6 

-5.0 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

38.0 

44.5 

27 

10.0 

-0.1 

-3.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

34.0 

43.7 

28 

9.0 

-0.3 

-2.0 

-12.6 

0.00 

0.00 

0.0 

29,0 

43.0 

29 

10.0 

7.3 

-3.0 

-6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

31.6 

Monthly  Mean; 

. - -2,4 

-2.9 

-16.2 

-15,7 

46,6 

46,7 

Highest  Max  Temp:  10.0 

Total: 

3,0 

36,4 

39,4 

Lowest  Min  Temp:  -41.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
L - Climate  Report ^ 


STATION;  Grovedale 


Elevation:  67 i m 


January  1988 

Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(an) 

01 

-14.0 

-9.9 

-22.0 

-21  1 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

35.5 

02 

-5.0 

-9.1 

-15.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

2,0 

35.8 

03 

-8.0 

-9.6 

-26  0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

36.8 

04 

-13.0 

-9.3 

-27.0 

-19.6 

0 00 

0.00 

0.0 

2.0 

37.7 

05 

-13.0 

-9.5 

-29.0 

-23.1 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

38,5 

06 

-15.0 

-9.5 

-24.0 

-22.5 

0.00 

1.50 

1.5 

3.0 

39.7 

07 

-8.0 

-7.7 

-23.0 

-20  8 

0 00 

2 50 

2.5 

6.0 

39.8 

08 

-13.0 

-10.9 

-24  0 

-22  5 

0.00 

0.00 

00 

60 

41.7 

09 

-16.0 

-12.8 

-29.0 

-22.6 

0.00 

0.00 

00 

6.0 

42.3 

10 

-12.0 

-12.3 

-18.0 

-22.1 

0.00 

2.50 

2.5 

8.0 

42.8 

11 

-14.0 

-9.6 

-19.0 

-20.3 

0.00 

7.00 

70 

15.0 

43.8 

12 

-16.0 

-7.0 

-25.0 

-19,4 

0.00 

1.00 

1.0 

16  0 

44.8 

13 

-12.0 

-68 

-23.0 

-18.0 

0 00 

0.00 

0.0 

16.0 

45.2 

14 

-9  0 

-7.2 

-18.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

46.2 

15 

-1.0 

-5.7 

-17.0 

-18  1 

0.00 

0.00 

0.0 

15  0 

46.8 

16 

3.0 

-6.3 

-19.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

14  0 

47.7 

17 

-1.0 

-6.9 

-12.0 

-19.0 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

47.6 

18 

-1.0 

-6.8 

-21.0 

-18,9 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

47.8 

19 

-6.0 

-5.6 

-20.0 

-18  8 

0.00 

0.00 

00 

14.0 

47.3 

20 

4.0 

-4.2 

-7.0 

-16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

47.0 

21 

70 

-4.1 

-4.0 

-14.7 

0.00 

0.01 

0.0 

10.0 

47.3 

22 

6.0 

-4.1 

-5.0 

-16.4 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

47.2 

23 

7.0 

-5.2 

-1.0 

-18.4 

0 00 

0.00 

0.0 

7.0 

47,0 

24 

3.0 

-6.3 

-110 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

48.3 

25 

5.0 

-6.2 

-10.0 

-18  7 

0 00 

0.00 

0.0 

5.0 

49.5 

26 

6.0 

-64 

-7  0 

-18.3 

0.00 

0.00 

00 

4.0 

49.3 

27 

-1.0 

-5.9 

-5.0 

-18  7 

0.00 

4.00 

4.0 

80 

50.0 

28 

-3.0 

-6.4 

-21.0 

-18.1 

0.00 

8.00 

8.0 

12.0 

50.7 

29 

-16.0 

-6.7 

-25.0 

-18.3 

0.00 

20.00 

20.0 

32.0 

51.7 

30 

-22.0 

-4.7 

-38  0 

-18.1 

0.00 

2.00 

2.0 

34  0 

51.0 

31 

-20.0 

-5.6 

-40.0 

-17.6 

0.00 

0.00 

00 

34.0 

50,4 

Monthly  Mean: 

-6A 

msam 

ASS 

11.2 

4SA  , 

Highest  Max  Temp:  7.0  °C 

Total: 

0.0 

48.5 

48.5 

Lowest  Min  Temp:  -40.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG  = Snow  on  Ground 
Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report  ^ 

STATION:  Grovedale  December  1987 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation; 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

1.0 

-48 

-10.0 

-16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

17.4 

02 

1.0 

-5.0 

-11.0 

-17.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

18.4 

03 

2.0 

-6.9 

-10  0 

-17.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

19.3 

04 

1.0 

-4.8 

-11.0 

-17.7 

0.00 

0.40 

0.4 

0.0 

20.5 

05 

1.0 

-4.5 

-13.0 

-16.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20  4 

06 

-4.0 

-4.4 

-13.0 

-17  4 

0.00 

0 00 

0.0 

0,0 

20  6 

07 

-3.0 

-5.9 

-8.0 

-19.0 

000 

0.00 

0.0 

00 

20.8 

08 

0.0 

-6.2 

-16.0 

-18.2 

0.00 

0 00 

00 

0.0 

22.0 

09 

-4.0 

-6.2 

-18  0 

-18  0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

24.4 

10 

-40 

-6.5 

-12.0 

-17.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

24,9 

11 

3.0 

-4.1 

-5  0 

-17.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

25  3 

12 

4.0 

-4.8 

-4.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

25,3 

13 

0.0 

-3  8 

-15.0 

-17  0 

0.00 

0.00 

00 

0,0 

25  9 

14 

-4.0 

-3.9 

-15  0 

-14  9 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

26.0 

15 

-3.0 

-3.6 

-20.0 

-15.9 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

25.9 

16 

-6.0 

-3.9 

-18.0 

-17  1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25.5 

17 

-10.0 

-5.6 

-23.0 

-18.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

26.9 

18 

0.0 

-6  1 

-12.0 

-18  3 

0 00 

0.01 

0.0 

0.0 

28.0 

19 

2.0 

-5.2 

-8.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

27.5 

20 

3.0 

-5.1 

-10.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

27.8 

21 

0.0 

-6.9 

-5.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

28.2 

22 

1.0 

-6.1 

-9.0 

-17  7 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

28.9 

23 

0.0 

-6.4 

-14.0 

-18.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

29.1 

24 

4.0 

-6.0 

-4.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

29.5 

25 

6.0 

-4.4 

2.0 

-14,9 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

29.5 

26 

10.0 

-5  1 

-40 

-15  6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

30,3 

27 

0.0 

-6.9 

-8  0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

31.4 

28 

00 

-10.2 

-8.0 

-20,1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

32.0 

29 

0.0 

-8.4 

-14  0 

-20.1 

0.00 

2.00 

2.0 

2.0 

32.2 

30 

-11.0 

-6.4 

-22.0 

-19,7 

0 00 

0.00 

00 

2.0 

33.0 

31 

-12.0 

-8.3 

-28.0 

-21.1 

0.00 

0.00 

0.0 

2,0 

34,2 

Monthly  Mean: 

-0.7 

iiiiiiiii 

-11.8 

-17.7 

0,1 

16,1 

Highest  Max  Temp:  10.0  Total:  0.0  2.4 

Lowest  Min  Temp:  -28.0  Normal  Precipitation  for  the  Month 

2,4 
: 32.0 

Annual  Mean: 

1L13 

8^9 

-2*58 

-4.11 

12  Month  Total  Precip,  for  Grovedale  : 

383,4 

65.9 

449.3 

Norma!  Annual  Precipitation:  453.3 


Annual  Lowest  Min  Temp:| 

-30  0| 

4jZ8j 

Normal  Annuai  Me^Teiiiperattire:| 

*■  SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION;  Grovedale  November  1987 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  1 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Norma] 

SOG* 

(cm) 

01 

5.0 

3.4 

-4.0 

-8.1 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

3.0 

02 

9.0 

4.1 

-11.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.1 

03 

8.0 

3.8 

20 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.2 

04 

9.0 

4.5 

-5.0 

-4.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

3.9 

05 

5.0 

4.1 

-2.0 

-5.4 

1.20 

0.00 

1.2 

0,0 

4.1 

06 

4.0 

3.0 

-2.0 

-6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

07 

3.0 

05 

-5.0 

-7.2 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

4.9 

08 

5.0 

-03 

1.0 

-8.5 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

5.3 

09 

6.0 

-0.3 

-40 

-10.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

10 

7.0 

-1.4 

-5  0 

-11  1 

0 00 

0,00 

0.0 

00 

7.3 

11 

12.0 

-0.9 

-60 

-11  5 

0 30 

0.00 

0.3 

0.0 

7.9 

12 

13.0 

05 

-5.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.5 

13 

10  0 

0.4 

-7.0 

-11,1 

o!oo 

0.00 

0.0 

0.0 

8.9 

14 

3.0 

-0.3 

-8.0 

-10.9 

0 00 

3.00 

3.0 

3.0 

9.5 

15 

4.0 

0.2 

-13.0 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

10.1 

16 

10.0 

-1.0 

-18.0 

-13.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.4 

17 

-7  0 

-3  6 

-20.0 

-13  1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

10.6 

18 

4.0 

-42 

-8,0 

-12.3 

0.00 

0,00 

0.0 

00 

11,0 

19 

5.0 

-3.0 

-7.0 

-12  5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.2 

20 

1.0 

-3.0 

-3.0 

-13,0 

140 

0.00 

1.4 

0.0 

12.7 

21 

6.0 

-4.3 

-7.0 

-16.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

12.9 

22 

4.0 

-2.9 

-8.0 

-15.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

14.3 

23 

1.0 

-3.8 

-5.0 

-15,7 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

15.1 

24 

-2.0 

-4.6 

-9.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.8 

25 

30 

-5.4 

-7.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

16.0 

26 

5.0 

-5.2 

-6.0 

-16,3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

15,9 

27 

8.0 

-2.1 

-4.0 

-15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.5 

28 

9.0 

-0.7 

-5  0 

-10,2 

0.00 

0,00 

00 

00 

15,1 

29 

7.0 

-1  1 

-9  0 

-12  1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

16.8 

30 

2.0 

-2.6 

-10.0 

-15.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

17.3 

Monthly  Mean: 

5.3  , 

-0.9 

; ; -6.T 

0.2 

ii  10.1 

Highest  Max  Temp:  13.0  ®C 

Total: 

5.3 

3*0 

8,3 

Lowest  Min  Temp:  -20.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  27.S 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberts  Environmental  Protection  - L^d  and  Forest  Services 
Climate  Report ^ 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

October  1987 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

24.0 

15  6 

3.0 

09 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

02 

27.0 

15.3 

3.0 

1.7 

0.00 

0.00 

00 

0,0 

0.0 

03 

28.0 

15.2 

4.0 

2.0 

0.01 

0 00 

0.0 

00 

0.5 

04 

20.0 

14.4 

5.0 

1.3 

2.10 

0.00 

2.1 

0.0 

0.6 

05 

14.0 

14.0 

9.0 

1,6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.7 

06 

15.0 

13.6 

7.0 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

14.0 

13.0 

3.0 

0.3 

0.30 

0.00 

0.3 

0.0 

0.2 

08 

10.0 

12.7 

3.0 

-0.6 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.1 

09 

5.0 

12.4 

-10.0 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

10 

13.0 

13.4 

-4.0 

1.1 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.9 

11 

20.0 

13.6 

7.0 

0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.6 

12 

24.0 

14.6 

-3.0 

-1.6 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.6 

13 

12.0 

11.1 

-6.0 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.4 

14 

11.0 

11.4 

-8.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.4 

15 

11.0 

10.1 

-6.0 

-1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.6 

16 

13.0 

8.7 

2.0 

-1.1 

0.30 

0.00 

0.3 

0.0 

1.3 

17 

10.0 

8.1 

1.0 

-2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

13 

18 

9.0 

8.8 

-1.0 

-3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

19 

10.0 

8.5 

-8.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

20 

10.0 

8.8 

-4.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

21 

14.0 

10.2 

2.0 

-2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

22 

10.0 

10.1 

-8.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

23 

10.0 

9.3 

-8.0 

-4.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.2 

24 

14.0 

9.3 

-4.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.1 

25 

16.0 

8.6 

7.0 

-l.I 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

26 

11.0 

7.0 

-2.0 

-3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

11.0 

5.9 

4.0 

-4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

00 

28 

13.0 

4.9 

3.0 

-6.4 

0.30 

0.00 

0.3 

0.0 

1.8 

29 

12.0 

3.8 

5.0 

-7.4 

3.40 

0.00 

3.4 

0.0 

1.6 

30 

14.0 

5.3 

4.0 

-6.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

31 

4.0 

3.8 

2.0 

-7.8 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

13*8 

10*4 

0*1 

-1.S 

0*0 

1*0 

Highest  Max  Temp:  28*0  °C 

Total: 

6*6 

0*0 

6*6 

Lowest  Min  Temp:  -10.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION:  Grovedale 


September  1987 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

22.0 

18.6 

8.0 

68 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

15.5 

18.9 

7.0 

5.8 

0 30 

0.00 

0.3 

0.0 

0.0 

03 

20.0 

20.2 

40 

62 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

21.0 

17.8 

8.0 

5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

21.5 

17  9 

10  0 

4.9 

0.30 

0.00 

0.3 

0.0 

0.0 

06 

19.0 

18.1 

7.0 

4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

21.5 

17.0 

1.0 

4.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

24.0 

17.4 

3.0 

4.2 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

22.0 

17.5 

10  0 

3.4 

0 01 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

10 

26.0 

18  1 

9.0 

4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

11 

27.0 

18.3 

5.0 

4.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

23  0 

17.2 

8.0 

4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

15  0 

17.6 

4.0 

3.1 

0.01 

0.00 

0,0 

0.0 

0.0 

14 

16.5 

17.0 

4.0 

3.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

17.5 

17.0 

7.0 

3.0 

0 01 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

16 

15.0 

15.3 

4.0 

4.1 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

17 

18.5 

14.4 

-1.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

18  0 

15.6 

4.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

18.0 

15.7 

0.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

26  0 

15.8 

7.0 

0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

28.5 

17.0 

9.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

25  0 

17  8 

2.0 

3.0 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

23 

17.0 

17.7 

2.5 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

21.5 

16.6 

0.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

22.0 

16.5 

3.0 

1.9 

2 60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.1 

26 

17.0 

16.0 

3.0 

1,5 

0,70 

0.00 

0.7 

0.0 

0.0 

27 

17.0 

13.8 

1.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

17.5 

15.2 

5.0 

1.3 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

21.5 

15.3 

55 

2.0 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

24.0 

15.7 

10  0 

1.7 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

Monthly  Mean; 

iiiiil 

16S 

5.0 

iiiilMi 

liilliliiiily 

' ' ' iyiiiii 

% , 

; 0.0 

ao 

Highest  Max  Temp:  28,5 

■ i 

Total: 

4,0 

0,0 

4,0 

liiliiiiiiiiii 

Lowest  Min  Temp:  -1.0  °C  Normal  l^reicipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Summer  1987  Climate  Report 


STATION:  Grovedale  April  - September 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

19.42 

Nbmal  Mean  Summer  Max  Temp 

18.53 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

;4.84 

NormalMean  Summer  IVHn  Temh 

^4^ 

Weekly  Average  Tenperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Show  on  Ground 


Show  on  Ground 


Summer  Highest  Mas  Temp: 


Summer  Me w Temperature: 


30.0 


12.13 


Summer  Highest  Min  Temp: 


Summer  Lowest  Min  Temp: 


Normal  Summer  MeanTemperature: 


15.0 


-9.0 


11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

August  1987 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 
i Max 
Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

16.0 

23.6 

13.0 

92 

52.80 

0 00 

52  8 

0.0 

0.0 

02 

16.0 

23.7 

9.0 

9.1 

21.20 

0.00 

21.2 

0.0 

0.0 

03 

15.0 

23.2 

lO.O 

9.2 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

04 

19.0 

24.6 

5.0 

9.0 

0.00 

0.00 

00 

0,0 

0.0 

05 

19,0 

24.4 

9.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

06 

24.0 

24.8 

9.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

24.0 

23.0 

14.0 

8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

oa 

23.0 

22.9 

12.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

24.0 

24.3 

9.0 

7.3 

17.00 

0.00 

17  0 

0.0 

0.0 

10 

12.0 

22.5 

9.0 

8.4 

9 00 

0.00 

9.0 

0.0 

0.0 

11 

14.0 

22.2 

2.0 

7.9 

1.10 

0.00 

1.1 

0.0 

0.0 

12 

18.0 

23.7 

6.0 

8,5 

10  00 

0.00 

10.0 

0.0 

0.0 

13 

16.0 

22.8 

0.0 

7.7 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15.0 

23.1 

1.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

20.5 

22.0 

4.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

19.5 

21.0 

7.0 

7.3 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

17 

16.0 

21.5 

7.0 

6.8 

4 20 

0.00 

4.2 

0.0 

0.0 

18 

18.0 

22.5 

4.0 

7.5 

100 

0.00 

1.0 

0,0 

0.0 

19 

16.0 

23.0 

3.0 

6.9 

4.20 

0.00 

4.2 

0.0 

0.0 

20 

19.0 

21.9' 

8.0 

13 

3.10 

0.00 

3.1 

0.0 

0.0 

21 

14.0 

21.4 

4.0 

6.0 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

22 

18.0 

21.7 

1.0 

5.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

20.0 

20.6 

3.0 

5,9 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

24 

22.0 

20.2 

3.0 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

22.0 

19.9 

3.0 

5.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

20,0 

20.6 

2.0 

5,8 

0.40 

0,00 

0.4 

0.0 

0.0 

27 

23.0 

21.4 

8.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

22.0 

20.6 

8.0 

5,8 

0.00 

0,00 

0.0 

0,0 

0.0 

29 

18.0 

19.5 

6.0 

6.6 

120 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

30 

19.0 

19.4 

4.0 

5.9 

1 10 

0.00 

1.1 

0.0 

0.0 

31 

20.0 

18.9 

3.0 

5.6 

14  20 

0,00 

14.2 

0.0 

0,0 

Monthly  Mean; 

1S.S 

2ZJ 

6,0 

73 

0,0 

0,0 

Highest  Max  Temp:  24.0  °C 

Total: 

1433 

0,0 

143.3 

Lowest  Min  Temp:  0.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION:  Grovedale 


Elevation:  671  m 


July  1987 

Years  of  Record:  2! 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

23.0 

21.5 

6.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

29.0 

21.5 

13.0 

9.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0,0 

03 

29.0 

21.6 

12.0 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

16.5 

20.8 

7.5 

8.3 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

05 

17.5 

20.5 

11.0 

9.3 

0,00 

0,00 

00 

0,0 

0.0 

06 

19.0 

21.8 

11.0 

9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

25.0 

21.6 

11.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

20.0 

22.0 

6.0 

9.2 

1.00 

0.00 

1 0 

0.0 

0.0 

09 

17.0 

12.1 

10.0 

8.6 

13.00 

0.00 

13  0 

00 

0.0 

10 

19.0 

22.5 

5.0 

7.7 

0.40 

0.00 

0.4 

0,0 

0.0 

11 

22.0 

22.6 

4.0 

9.2 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.0 

12 

25.0 

22.5 

11.0 

10  0 

140 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

13 

24.0 

21.5 

11.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

14 

26.0 

21.6 

10.0 

8.3 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

15 

22.0 

21.3 

6.0 

87 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

20.0 

21.4 

9.0 

7.7 

3.20 

0.00 

3.2 

00 

0.0 

17 

17.0 

22.1 

7.0 

8.6 

10.40 

0.00 

10.4 

0,0 

0.0 

18 

22.0 

22.2 

3.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

19 

23.5 

23.2 

4.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

25.0 

23.4 

7.0 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

16.0 

23.3 

10.0 

97 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

22 

16.0 

23.8 

7.0 

8.9 

0.40 

0 00 

0.4 

00 

0.0 

23 

24.0 

23.3 

6.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

28.0 

23.9 

8.0 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

30.0 

24.7 

10.0 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

26 

30.0 

24.6 

9.0 

9.3 

0.90 

0.00 

0.9 

0.0 

0.0 

27 

26.0 

24.5 

7.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

25.0 

23.4 

12.0 

8.1 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

29 

25.0 

24.1 

13.0 

9.1 

28.80 

0.00 

28.8 

0.0 

0.0 

30 

24.0 

24.8 

15.0 

9.1 

4.60 

0.00 

4.6 

0.0 

0.0 

31 

23.0 

24.6 

14.0 

9.3 

26.60 

0.00 

26.6 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean: 

22.9 

22,7 

S.9 

0,0 

0,0 

Highest  Max  Temp:  30.0  °C 

Total: 

92,3 

o 

o 

92.3 

Lowest  Min  Temp:  3.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


• SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
' Climate  Report : 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671  m 

June  1987 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Eain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

19.0 

21.0 

80 

74 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

02 

16.0 

19.5 

9.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

19.0 

19.4 

6.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

20.0 

19.5 

7.0 

5.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

05 

24.0 

19.3 

11.0 

6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

06 

25.0 

19.6 

9.5 

5.8 

12.20 

0.00 

12.2 

0.0 

0.0 

07 

18.0 

20.3 

4.5 

5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

24.0 

20  7 

4.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

28.0 

21.0 

12.0 

5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

10 

25.0 

21.0 

5.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

22.0 

20.5 

5.0 

6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

25.0 

20.4 

12.0 

7.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

19.0 

21.0 

6.5 

6.1 

6.00 

0.00 

6.0 

0.0 

0.0 

14 

18.0 

20.5 

4.5 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

22.0 

20.7 

11.0 

6.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

16 

22.0 

19.9 

2.0 

6.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

21.0 

20.0 

1.0 

6.1 

0.00 

0 00 

0.0 

0,0 

0.0 

18 

23.0 

20.5 

6.0 

6.5 

0 00 

0,00 

0.0 

00 

0.0 

19 

25.0 

20.4 

6.0 

6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

27.0 

20.5 

9.5 

7.1 

18.00 

0.00 

18.0 

0.0 

0.0 

21 

24.0 

21.0 

13.0 

8.6 

48.80 

0.00 

48.8 

0.0 

0.0 

22 

19.0 

21.9 

5.0 

7.9 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

23 

17.0 

21.6 

9.0 

7,6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

24 

17.0 

20.9 

8.0 

7.6 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

25 

20.0 

21.1 

7.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

25.0 

22.8 

6.0 

8,6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

27 

27.0 

21.8 

14.0 

7.8 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

0.0 

28 

24.0 

21.4 

6.0 

8.0 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

' 0.0 

29 

26.0 

21.1 

7.0 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

23.0 

21.8 

9.0 

8.3 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.0 

Monthly  Mean: 

22,1 

20.7 

7.5 

6.7 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  28,0 

Total: 

87,3 

0.0 

87.3 

Lowest  Min  Temp:  1,0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  70,0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION:  Grovedale 


Elevation:  671  m 


May  1987 

Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

27.0 

15.9 

12.0 

-0.7 

1.60 

0.00 

1.6 

00 

1.0 

02 

19.0 

14.6 

40 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

03 

15.5 

14.1 

-1.0 

-02 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.1 

04 

17.0 

15.0 

00 

-01 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

15.0 

16.4 

20 

LO 

0,00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.6 

06 

20.0 

15.4 

-1.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

25.0 

16.2 

2.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.2 

08 

26.0 

16.4 

2.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

09 

17.0 

16.7 

75 

2.3 

0 01 

0.00 

0.0 

00 

0.1 

10 

16.0 

16.1 

3.0 

20 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

11 

15.0 

16  7 

6.0 

2.3 

100 

0.00 

1.0 

0.0 

0.3 

12 

20.0 

18.8 

60 

1.1 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

13 

13  0 

18.0 

4.0 

2.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0,0 

14 

17.0 

17.3 

3.0 

3.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

16.0 

17.4 

1.0 

2.0 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.3 

16 

15.0 

17.9 

70 

2.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

17.0 

18  4 

1.0 

3.6 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

15.0 

17.4 

4.0 

4 1 

4.20 

0.00 

42 

0.0 

0.0 

19 

8.0 

17.2 

-2  0 

2.1 

12.40 

0.00 

12.4 

0.0 

0.0 

20 

13.0 

16  9 

30 

3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

21 

16.0 

16  5 

-2.0 

2.0 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

22 

12.0 

15.9 

-2  0 

3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

16.0 

17  0 

-1.0 

3.1 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

20.0 

18.6 

2.0 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

21.0 

19  5 

7.0 

5.6 

0 00 

0 00 

0.0 

0,0 

0.0 

26 

23.0 

19.1 

50 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

25.0 

18.5 

2.0 

3.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

27.0 

19.9 

6.0 

3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

24.0 

20  8 

80 

4.7 

1120 

0.00 

11.2 

0.0 

0.0 

30 

18.0 

20.0 

6.0 

5.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

19.0 

20.1 

4.0 

5 1 

0.60 

0.00 

0.6 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean: . 

mmmm 

. IW  '•! 

X2 

0,0 

0,1 

Highest  Max  Temp:  27.0 

Total: 

35,4 

0,0 

35.4 

Lowest  Min  Temp:  -2.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


• SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

April  1987 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

75 

6.7 

-9.0 

-4.8 

0 00 

0.00 

0.0 

17.0 

15.8 

02 

17.0 

8.7 

-4.5 

00 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

14.1 

03 

20.0 

9.2 

2.0 

-5.4 

0 00 

0.00 

0.0 

5.0 

12.8 

04 

10.0 

7.0 

-3.0 

-6.0 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

11.9 

05 

14.0 

7.4 

-3.0 

-5.1 

0.00 

0,00 

0.0 

0,0 

11.6 

06 

13.0 

7.5 

0.0 

-4.6 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

10.9 

07 

13.0 

8.7 

-2.0 

-5.7 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

10.8 

OS 

11.0 

8.2 

-4.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.4 

09 

12.0 

8.4 

-3.0 

-6.1 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

9.4 

10 

12.0 

8.1 

-2.0 

-5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.1 

11 

12.0 

8.3 

0.0 

-4.6 

3 20 

0.00 

3.2 

0.0 

8.9 

12 

14.0 

9.0 

2.0 

-4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.7 

13 

11,0 

9.8 

-1.0 

-3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.2 

14 

15.0 

11.5 

1.0 

-2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.7 

15 

14.0 

12.5 

0.0 

-1.9 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

6.7 

16 

10.0 

12.9 

-2.0 

00 

CO 

1 

2.20 

0 00 

2.2 

0.0 

6.4 

17 

10.5 

12.7 

0.5 

-1.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

6.4 

18 

9.0 

12.8 

-5.5 

-1.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.6 

19 

10.0 

13.8 

-3.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

20 

10.0 

14.0 

-4.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

21 

14.0 

14.3 

-2.0 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

22 

12.0 

14.4 

0.0 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

23 

12.0 

14.0 

-6.0 

-1.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.7 

24 

16.0 

12.8 

-3.0 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.3 

25 

13.0 

12.6 

-3.0 

-1.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

26 

12.0 

13.3 

-4.0 

-1.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

17.0 

14.4 

0.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

24.0 

14.9 

0.0 

-0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.4 

29 

25.0 

14.8 

8.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

23.0 

14.9 

2.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.9 

Mtiinthiy  Mean: 

13.8 

: 11.3 

-1.6 

-2.7 

•• 

1.1 

6,9 

Highest  Max  Temp;  25«0 

Total: 

9.2 

0.0 

9,2 

Lowest  Min  Temp:  -9.0  “C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 


Page  4 of  12 


Protectidh  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Repeat  ■ .■■ 


STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m 


March  1987 

Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(on) 

01 

-10.0 

0.1 

-18.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

42.3 

02 

-17.0 

-1.0 

-20.5 

-12.9 

0.00 

2.00 

2.0 

18.0 

42.0 

03 

-16.0 

-1.8 

-21.0 

-13.3 

0.00 

4.70 

4.7 

22.0 

41.8 

04 

0.0 

-1.9 

-26.0 

-14.6 

0.00 

0.01 

0.0 

22.0 

41.3 

05 

2.0 

-1.2 

-19.0 

-15.0 

0.00 

0.01 

0.0 

21.0 

41,3 

06 

3.0 

-1.1 

-18.0 

-15.4 

0.00 

0.60 

0.6 

21.0 

41.8 

07 

-10.0 

-2.3 

-23.0 

-14.5 

0.00 

0.01 

0.0 

21.0 

42.9 

08 

-10.0 

-0.6 

-29.0 

-13.5 

0.00 

001 

0.0 

21.0 

42.1 

09 

-6.0 

2.8 

-28.0 

-11.4 

0.00 

0.00 

00 

21.0 

41.9 

10 

-8.0 

1.2 

-30.0 

-12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

21.0 

41.3 

11 

-1.5 

2.2 

-30.0 

-12.3 

0.00 

7.30 

7.3 

28.0 

40.5 

12 

-1.5 

2.8 

-15.0 

-10.5 

0.00 

001 

00 

28  0 

39.2 

13 

-5.0 

2.9 

-18.0 

-9  6 

0.00 

2.80 

28 

30.0 

38,3 

14 

-2.0 

3.3 

-14.0 

-9.1 

0.00 

1.00 

1.0 

31.0 

37.3 

15 

0.0 

3.3 

-6.0 

-10.1 

0.00 

0 00 

0.0 

31.0 

36.3 

16 

3.0 

3.0 

-20.0 

-12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

30.0 

35.2 

17 

3.0 

3.1 

-9.0 

-10.8 

0.00 

2.10 

2.1 

32.0 

33.7 

18 

0.5 

5.2 

-4.5 

-8.4 

0,00 

0.00 

0.0 

32.0 

32,6 

19 

3.5 

5.4 

-3.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

31.0 

31.6 

20 

2.0 

5.3 

-3.5 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

30.0 

30.2 

21 

3.0 

2.9 

-10.0 

-8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

29.0 

29.1 

22 

-1.0 

4.0 

-16.0 

-9.5 

0.00 

0.00 

0.0 

29.0 

28.4 

23 

-1.0 

3.7 

-15.0 

-8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

29.0 

27.7 

24 

10.0 

3.9 

-13.0 

-8  3 

0.00 

0.00 

0.0 

26.0 

27.2 

25 

7.0 

6.0 

-5.0 

-6.6 

0.00 

3.50 

3.5 

28.0 

25.8 

26 

0.0 

6.9 

-6.5 

-6.7 

0.00 

7.50 

7.5 

35.0 

24,7 

27 

-6.5 

5.5 

-28.0 

.'-X  -5.4  : 

0.00 

0.00 

0.0 

35.0 

22.9 

28 

5.0 

4.9 

-30.0 

-7.4  ' ^ 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

22.3 

29 

11.5 

5.8 

-21.0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

20.9 

30 

12.5 

7.4 

-2.5 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

19.4 

31 

7.5 

7.7 

-1.0 

-3.4 

0,00 

0.00 

0.0 

21.0 

17,6 

Monthly  Mean: 

‘0,7 

2.9 

46*2 

:;4ox>  ^ 

% 26*6i'^' 

- 33*5 

Highest  Max  Temp:  12.5 

Total: 

0.0 

31.5 

31.5 

Lowest  Min  Temp:  -30.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Winter  1986/1987  Climate  Report 


STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m 


October  - March 

Years  of  Record:  2 1 


Actual  Mean  Winter  Mai  Temp 

■^'1.15 

Actual  Mean  Winter  Min  Temp 

-12J53 

Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Ehi^Rec%)itatmand  Nxnul  SiowonQouid  SxjwonQ'ond 


Winter  Highest  Min  Temp: 

9.0 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-34.0 

Nonna)  Wkier  MeanTemp^ture: 

-6.63 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 
Saturday,  April  17, 1999 
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Alberta  Enviffonmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report ^ : 

STATION:  Grovedale  February  1987 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record:  2 1 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-2.5 

-6.3 

-17.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

49.5 

02 

-3.0 

-4.6 

-22.0 

-18.6 

0.00 

0.00 

0.0 

40 

48.8 

03 

1.0 

-5.0 

-18.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

48.6 

04 

1.5 

-3.2 

-18.5 

-18.2 

0 00 

0.00 

0.0 

3.0 

48.3 

05 

3.0 

-4.3 

-16.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

20 

48.1 

06 

3.5 

-4.1 

-16.5 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0 

48.0 

07 

3.0 

-3.3 

-15.0 

-16  0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

47.7 

08 

2.0 

-4.9 

-14.0 

-17.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

413 

09 

2.0 

-6.0 

-8.0 

-18.7 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

47.4 

10 

9.0 

-6.0 

-3.0 

-18.1 

0.00 

5.00 

50 

5.0 

48.0 

11 

-7.0 

-5.6 

-7.5 

-16.7 

0.00 

6.00 

6.0 

110 

48  5 

12 

-8.0 

-4.3 

-17.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

48.0 

13 

-2.0 

-3.3 

-12.0 

-16.6 

0.00 

0.01 

0.0 

11.0 

48.5 

14 

-5.0 

-3.1 

-9.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

48  3 

15 

-7.0 

-5.8 

-8.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

48.0 

16 

-7.0 

-7.2 

-8.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

48.0 

17 

3.0 

-5.7 

-7.0 

-18.7 

0 00 

0.00 

00 

10.0 

47  7 

18 

-1.0 

-3.9 

-11.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

10.0 

48.3 

19 

7.0 

-1.4 

-11.0 

-14.5 

0 00 

0.00 

0.0 

80 

47  6 

20 

6.5 

-1.1 

-10.5 

-13.6 

0.00 

0,00 

0.0 

7.0 

47.0 

21 

5.0 

-1.1 

-5.0 

-14.6 

0.00 

3.00 

3.0 

9.0 

46.3 

22 

3.0 

-1.4 

-7.0 

-14.3 

0 00 

3.50 

3.5 

12.0 

46.0 

23 

-3.0 

-1.0 

-10.0 

-12.7 

0.00 

1.00 

1.0 

13.0 

46.3 

24 

-3.0 

0.3 

-9.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

45.8 

25 

-4.0 

0.2 

-21.5 

-13.9 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

44.9 

26 

-3.0 

0.6 

-17.0 

-12.1 

0.00 

0.01 

0.0 

13.0 

44.5 

27 

-8.0 

-0.1 

-10.0 

-11.5 

0.00 

1.30 

1.3 

14.0 

43.7 

28 

-10.0 

-0.3 

-19.0 

-12.6 

0 00 

1.80 

1.8 

16.0 

43.0 

Monthly  Mean 

i:  -a9 

i--3.3-n: 

iiliili 

1. 47Ji:. 

Highest  Max  Temp:  9.0  ®C 

Total: 

6.0 

21.6 

21.6 

Lowest  Min  Temp:  -22*0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

■ ' . Climate  Report  

STATION:  Grovedale  January  1987 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(an) 

01 

0.0 

-9.9 

-12  0 

-21  1 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

35.5 

02 

2.0 

-9.1 

-10.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

10.0 

35,8 

03 

-3.0 

-9.6 

1 

oo 

o 

-19.1 

0,00 

0.00 

0.0 

10.0 

36,8 

04 

-4.0 

-9.3 

-12.0 

-19.6 

0 00 

1.50 

1.5 

11.0 

37.7 

05 

-11.0 

-9.5 

-22.0 

-23,1 

0,00 

0.00 

0.0 

11,0 

38.5 

06 

1.0 

-9.5 

-21.0 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

39.7 

07 

-1.0 

-7.7 

-11.0 

-20.8 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

39.8 

08 

-6.0 

-10.9 

-18.5 

-22.5 

0,00 

0.00 

0.0 

ILO 

41,7 

09 

-60 

-12.8 

-19.0 

-22.6 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

42.3 

10 

4.0 

-12.3 

-16.0 

-22.1 

0.00 

0.00 

0.0 

10,0 

42.8 

11 

7.0 

-9.6 

-7.0 

-20.3 

0,00 

0.00 

0.0 

9,0 

43,8 

12 

5.0 

-7.0 

-8.5 

-19.4 

0.00 

4.80 

4.8 

13-0 

44.8 

13 

-6.0 

-6.8 

-10.0 

-18.0 

0.00 

1.00 

1.0 

14,0 

45,2 

14 

-14.0 

-7.2 

-25.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

46.2 

15 

-2.0 

-5.7 

-28.0 

-18,1 

0.00 

0.00 

0.0 

14,0 

46.8 

16 

0.0 

-6.3 

-18.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

47.7 

17 

6.0 

-6.9 

-10.0 

-19.0 

0.00 

0.01 

0.0 

12.0 

47.6 

18 

20 

-6.8 

-2.0 

-18  9 

0,00 

0.00 

0.0 

11,0 

47,8 

19 

6.0 

-5.6 

-7.5 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

10.0 

47.3 

20 

6.0 

-4.2 

-7.0 

-16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

47.0 

21 

2.0 

-4.1 

-7.5 

-14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

47.3 

22 

-2.0 

-4.1 

-13.0 

-16.4 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

47.2 

23 

0.0 

-5.2 

-18.0 

-18.4 

0.00 

0.00 

0.0 

8,0 

47.0 

24 

2.0 

-6.3 

-16.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

7.0 

48.3 

25 

5.0 

-6.2 

-12.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

49.5 

26 

4.5 

-6.4 

-14.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

49.3 

27 

-2.0 

-5  9 

-12.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

50.0 

28 

-1.5 

-6.4 

-14.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

5,0 

50,7 

29 

-2.0 

-6.7 

-14.0 

-18,3 

0 00 

0.00 

0.0 

5,0 

51,7 

30 

-1.0 

-4.7 

-12.0 

-18.1 

0 00 

0.00 

0.0 

5,0 

51.0 

31 

0.0 

-5.6 

-8.0 

-17.6 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

50,4 

Monthly  Mean; 

' v;  -0*3  ' 

433 

-193 

i 

'•  '9^4'j 

453 

Highest  Max  Temp:  7.0  °C 

Total: 

0.0 

73 

73 

Lowest  Min  Temp:  -28,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  > Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  December  1986 


Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Yea«  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Eain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

5.0 

■4.8 

-4.0 

-16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

34.0 

17.4 

02 

-3.0 

-5.0 

-15.0 

-17  6 

0.00 

0.00 

0.0 

34,0 

18.4 

03 

-12.0 

-6.9 

-21.5 

-17.5 

0.00 

0.00 

0.0 

34.0 

19.3 

04 

-7.0 

4.8 

-23.0 

-17.7 

0.00 

0.01 

0.0 

34  0 

20.5 

05 

-8.0 

45 

-21.0 

-16.9 

0,00 

0.00 

0.0 

34.0 

20.4 

06 

6.0 

4.4 

-25  0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

32.0 

20.6 

07 

2.0 

-5  9 

-22.0 

-19  0 

0.00 

0.00 

0.0 

31  0 

20.8 

08 

6.5 

-6.2 

-14  0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

29.0 

22.0 

09 

3.0 

-6.2 

-15.0 

-18.0 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

24.4 

10 

3.0 

-6.5 

-13.5 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

24.9 

11 

5.5 

4 1 

-12  0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

25.0 

25.3 

12 

0.0 

4.8 

-17  5 

-16.2 

0 00 

0.00 

0.0 

24,0 

25.3 

13 

50 

-3.8 

-14.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

25.9 

14 

-6.0 

-3.9 

-15  5 

-14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

22,0 

26.0 

15 

4.0 

-3  6 

-16.0 

-15.9 

0.00 

0.00 

0.0 

21.0 

25.9 

16 

-1.0 

-3.9 

-12.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

21.0 

25.5 

17 

3.0 

-5.6 

-7.0 

-18.4 

0.00 

0.00 

0.0 

21.0 

26.9 

18 

3.0 

-6.1 

-15.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

28.0 

19 

-7.0 

-5.2 

-15.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

27.5 

20 

0.0 

-5.1 

-9.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

27.8 

21 

2.0 

-6.9 

-9.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

00 

18.0 

28.2 

22 

-2.0 

-6.1 

-11.0 

-17.7 

0.00 

1.20 

1.2 

19.0 

28.9 

23 

5.0 

-6.4 

-6.0 

-18.5 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

29.1 

24 

-2.0 

-6.0 

-8.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

17  0 

29.5 

25 

-4.5 

4.4 

-8.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

29.5 

26 

-40 

-5.1 

-15.0 

-15.6 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

30.3 

27 

40 

-6.9 

-15.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

16  0 

31.4 

28 

-2.0 

-10  2 

1 

oo 

b 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

32.0 

29 

3.0 

-8.4 

-11.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

15  0 

32.2 

30 

2.0 

-64 

-6.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

00 

14  0 

33.0 

31 

3.0 

-8  3 

-14.0 

-21.1 

0.00 

0 00 

00 

12.0 

34.2 

Monthly  Mean; 

0,2 

-5*7 

-13J 

-17.7 

22.9 

Highest  Max  Temp:  6.5  °C  Total:  0*0  1*2 

Lowest  Min  Temp:  -25.0  Normal  Precipitation  for  the  Month 

1,2 
: 32.0 

Annual  Mean: 

8*83 

S39 

-3,89 

-4J2 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  ; 

295*5 

193.7 

489,2 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


[-41^ 


Annual  Mean  Temperature:|| 

Normal  Annual  MeanTeinperature:| 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
...  ; Climate  Report ^ 


STATION: 

Location: 

Grovedaie 

Lat;  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

November  1986 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actiml 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

14.5 

34 

-15.0 

-8.1 

0 00 

0.00 

0.0 

2.0 

3.0 

02 

13.5 

4.1 

-1.5 

-6.7 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

3.1 

03 

14.5 

3.8 

5.0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.2 

04 

10.0 

4.5 

6.0 

-4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.9 

05 

1.0 

4.1 

LO 

-5,4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

06 

1.0 

3.0 

-7.5 

-6.8 

0.00 

10.00 

10.0 

10.0 

4.9 

07 

-14.0 

0.5 

-15.5 

-7.2 

0.00 

2.00 

2.0 

12.0 

4.9 

OS 

-15.0 

-0.3 

-25.0 

-8.5 

0.00 

0.01 

0.0 

12.0 

5,3 

09 

-11.0 

-0.3 

-30.5 

-10.7 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

6.7 

10 

-12.0 

-1.4 

-30.0 

-11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

7.3 

11 

-15.5 

-0.9 

-30.0 

-11.5 

0.00 

0.50 

0.5 

12.0 

7,9 

12 

-4.0 

0.5 

-34.0 

-10.9 

0.00 

3.50 

3.5 

15.0 

8.5 

13 

-5.0 

0.4 

-31.5 

-lU 

0,00 

1.00 

1.0 

16,0 

8.9 

14 

-21.0 

-0.3 

-24.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

9.5 

15 

-10.0 

0.2 

-29.0 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

10.1 

16 

-5.0 

-1.0 

-21.5 

-13.2 

0.00 

0.40 

0.4 

16.0 

10.4 

17 

-14.0 

-3.6 

-22.0 

-13.1 

0.00 

2.50 

2.5 

18.0 

10.6 

18 

-20.0 

-4.2 

-21.0 

-12,3 

0 00 

14.00 

14.0 

32,0 

11.0 

19 

-16.5 

-3.0 

-25.0 

-12.5 

0.00 

3.20 

3.2 

35.0 

11.2 

20 

-16.0 

-3.0 

-22.0 

-13.0 

0.00 

0.00 

0.0 

35.0 

12.7 

21 

-15.0 

-4.3 

-26.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

35.0 

12.9 

22 

7.5 

-2.9 

-26.0 

-15.8 

0.00 

3.50 

3.5 

37.0 

14.3 

23 

7.5 

00 

-24.0 

-15.7 

0.00 

3.50 

3.5 

40,0 

15.1 

24 

5.5 

-4.6 

-2.5 

-16.0 

0.00 

3.40 

3.4 

42.0 

15.8 

25 

5.5 

-5.4 

-10.5 

-17.2 

0 00 

0.00 

0.0 

40.0 

16.0 

26 

4.5 

-5.2 

-5.0 

-16.3 

0,00 

0.00 

0.0 

38,0 

15,9 

27 

-2.0 

-2.1 

-10.0 

-15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

37.0 

15.5 

28 

-2.5 

-0.7 

-15.0 

-10.2 

0.00 

0.00 

0.0 

37.0 

15.1 

29 

-2.5 

-1.1 

-15.0 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

37.0 

16.8 

30 

-1.0 

-2  6 

-9.0 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

37.0 

17.3 

Monthly  Mean; 

-0,9 

-17.2 

-11.5 

21.7 

10.1 

Highest  Max  Temp:  14,5 

Total: 

0,0 

47,5 

47.5 

Lowest  Min  Temp:  -34.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  27,8 


• SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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tal  Protection  - Land  and  Forest  Services 


Climate  Report 








STATION:  Grovedale 


October  1986 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total  Actual  Normal 
Precip  SOG*  SOG* 
(mm)  (cm)  (cm) 

01 

6.0 

15.6 

-1.0 

09 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.1 

02 

6.0 

15.3 

-4.0 

1.7 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

03 

14.0 

15.2 

3.0 

2.0 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.5 

04 

15.0 

14.4 

7.0 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.6 

05 

19.0 

14.0 

9.0 

1.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.7 

06 

20.0 

13.6 

5.5 

0.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

7.0 

13.0 

1.0 

0.3 

1.70 

0.00 

1.7 

0.0 

0.2 

08 

15.0 

12.7 

1.5 

-0.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

09 

14.0 

12.4 

5.5 

0.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

10 

12.0 

13.4 

-2  0 

1.1 

1.10 

0.00 

1.1 

0,0 

0.9 

11 

19.0 

13.6 

1.5 

0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

12 

20.0 

14.6 

2.5 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

13 

18.0 

11.1 

-0.5 

-0.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

14 

22.0 

11.4 

3.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

23.0 

10.1 

7.5 

-1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

16 

18.0 

8.7 

-1.5 

-1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

17 

16.0 

8.1 

-2.0 

-2.6 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

1.3 

18 

13.0 

8.8 

2.0 

-3.5 

0 00 

0 00 

00 

0.0 

1.8 

19 

17.0 

8.5 

1.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

2.0 

20 

9.0 

8.8 

0.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

21 

17.0 

10.2 

1.0 

-2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

22 

16.0 

10.1 

-4.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

23 

15.5 

9.3 

-4.0 

-4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

1.2 

24 

18.0 

9.3 

-4.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.1 

25 

10.0 

8.6 

-2.0 

-1.1 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

1.3 

26 

8.5 

7.0 

-2.0 

-3.5 

0.50 

0.00 

0.5 

0,0 

1.8 

27 

4.5 

5.9 

-3.0 

-4.4 

0.01 

2.00 

2.0 

2.0 

1.8 

28 

-3.0 

4.9 

-7.0 

-6.4 

0.00 

4.00 

4.0 

6,0 

1.8 

29 

-4.0 

3.8 

-7.5 

-7.4 

0.01 

0.01 

0.0 

6.0 

L6 

30 

-5.5 

5.3 

-15.0 

-6.3 

0.01 

0.01 

0.0 

6.0 

2.0 

31 

-5.5 

3.8 

-19.0 

-7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

6,0 

1.9 

liilVIonthly  Mean: 

12.1 

KM 

-0*9 

-1.S 

0,8 

Highest  Max  Temp:  23,0  °C 

Total: 

8,0 

6,0 

14.0 

Lowest  Min  Temp:  -19,0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  26,6 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION;  Grovedale  September  1986 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

22.0 

18.6 

9.0 

6.8 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

0.0 

02 

16.0 

18.9 

8.0 

5.8 

5.70 

0.00 

5.7 

0.0 

0.0 

03 

17.0 

20.2 

4.0 

6.2 

0.90 

0.00 

0.9 

0.0 

0.0 

04 

14.5 

17.8 

5.0 

5.4 

0 70 

0.00 

0.7 

0.0 

0.0 

05 

15.5 

17.9 

0.0 

4.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

06 

18.0 

18.1 

1.0 

4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

19.0 

17.0 

1.5 

4.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

08 

19  0 

17.4 

2.5 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

22.0 

17.5 

-0.5 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

16.0 

18.1 

8.0 

4.5 

1.10 

0.00 

1.1 

0,0 

0.0 

11 

10.0 

18.3 

50 

4.2 

7.10 

0.00 

7.1 

0.0 

0.0 

12 

9.5 

17.2 

2.5 

4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

13 

10  5 

17.6 

-3.0 

3.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0,0 

14 

9.0 

17.0 

3.0 

3.3 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

15 

8.0 

17.0 

3.0 

3.0 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

16 

9.0 

15.3 

4.0 

4.1 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

17 

12.5 

14.4 

0.5 

20 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

11.0 

15.6 

-3  5 

1.9 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

17.0 

15.7 

-3.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

16  5 

15.8 

-3.0 

0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

21.0 

17.0 

-3.0 

1.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

15.0 

17.8 

6.0 

3.0 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

23 

15.0 

17.7 

80 

28 

1.30 

0.00 

1.3 

0,0 

0.0 

24 

12.0 

16.6 

6.0 

2.8 

1.90 

0.00 

1.9 

0.0 

0.0 

25 

11.0 

16  5 

7.0 

1.9 

17.60 

0.00 

17.6 

0.0 

0.1 

26 

8.0 

16.0 

2.5 

1,5 

13.40 

0.00 

13.4 

0,0 

0.0 

27 

5.0 

13.8 

2.0 

1.0 

11.00 

0.00 

11.0 

0.0 

0.0 

28 

14.5 

15.2 

3.0 

1.3 

1.10 

0 00 

1.1 

00 

0.0 

29 

10.5 

15.3 

3.5 

20 

3.90 

0.00 

39 

0.0 

0.0 

30 

7.0 

15.7 

0.5 

17 

9.80 

0.00 

9.8 

0.0 

0.2 

Monthly  Mean: 

13.7 

149 

2.6 

; 3ii'^ 

• 

>..,•0.0 

Highest  Max  Temp:  22,0 

Total: 

78.8 

0.0 

78.8 

Lowest  Min  Temp:  -3.5  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37,4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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nvironmental  Protec;tr“ 


Summer  1986  Climate  Report 


STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 


Elevation:  671  m 


April  - September 

Years  of  Record:  2 1 


Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

17.51 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

Normal  Mean  Summer  Max  Temp 

18.53 

Weekly  Average  Temperatures 


• Avg  Max  T 
Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Slow  on  Ground 


Slow  on  Ground 


SummeF  Highest  Max  Temp: 


t ^ Slimmer  Mean  Temperature: 


31.0 


10.73 


Summer  Highest  Min  Temp: 


Summer  Lowest  Min  Temp: 


Normal  Summer  MeanTemperature: 


14.0 


-13.0 


11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  August  1986 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

25.0 

23.6 

70 

92 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

28.0 

23.7 

8.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

03 

28.0 

23.2 

9.0 

9.2 

1.90 

0.00 

1.9 

0.0 

0.0 

m 

25.0 

24.6 

7.0 

9.0 

22.00 

0.00 

22  0 

00 

0.0 

05 

23.0 

24.4 

11.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

06 

24.0 

24.8 

13.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

25.0 

23.0 

7.0 

8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

26.0 

22  9 

11.0 

8.5 

0 40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

09 

21.0 

24.3 

1.5 

7.3 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

0.0 

10 

25.0 

22.5 

4.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

28.0 

22.2 

7.0 

7.9 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

12 

31.0 

23.7 

10.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

26.0 

22.8 

10.0 

7,7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

26.0 

23.1 

12.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

20.0 

22  0 

7.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

16.5 

210 

85 

7.3 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

17 

21.0 

21.5 

0.5 

68 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

24.0 

22  5 

7.0 

7.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

22.0 

23.0 

4.0 

6.9 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

20 

20.0 

21.9 

-1,0 

7.3 

. 0.00 

0 00 

0.0 

0,0 

0.0 

21 

22.0 

21.4 

0.0 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

21.0 

21.7 

-10 

5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

23 

26.0 

20.6 

8.0 

5.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

24 

23.0 

20.2 

0.0 

4.4 

4.20 

0.00 

4.2 

0.0 

0.0 

25 

11.0 

19.9 

1.0 

5.1 

1.20 

0.00 

1.2 

0,0 

0.0 

26 

20.0 

20.6 

1.0 

5.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

24.0 

21.4 

4.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

28.0 

20.6 

60 

5.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

29 

31.0 

19.5 

13.0 

6.6 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

30 

25.0 

19  4 

4.0 

5.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

' 31 

21.0 

18.9 

3.0 

5.6 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

liiiiil 

■; 

0,0 

0,0 

Highest  Max  Temp:  31.0 

Total: 

31.9 

0.0 

31.9 

Lowest  Min  Temp:  -1.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report  : 

STATION:  Grovedale  July  1986 


Location: 

Lat:  55,02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

25.0 

21.5 

7.0 

9.2 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

02 

26.0 

21.5 

9.0 

9.7 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

03 

20.0 

21.6 

2.0 

9.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

21.0 

20  8 

5.0 

8.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

14  0 

20  5 

11.0 

9.3 

7 50 

0.00 

7.5 

0,0 

0.0 

06 

19.0 

21.8 

8.0 

9.6 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

07 

20.0 

21.6 

7.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

24.0 

22  0 

8.0 

9.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

26.0 

22  2 

8.0 

86 

100 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

10 

26.0 

22.5 

9.0 

7.7 

1.40 

0.00 

1.4 

00 

0.0 

11 

25  0 

22  6 

11.0 

9,2 

4.60 

0.00 

4.6 

0.0 

0.0 

12 

23  0 

22.5 

12.0 

10.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

21.0 

21.5 

12.0 

9.1 

2.10 

0.00 

2.1 

0,0 

0.0 

14 

17.0 

21.6 

11.0 

8.3 

7.60 

0.00 

7.6 

0.0 

0.0 

15 

18.0 

21.3 

10.0 

87 

15.20 

0.00 

15.2 

0.0 

0.0 

16 

15.0 

214 

no 

7.7 

10  80 

0 00 

10.8 

0.0 

0.0 

17 

17.0 

22.1 

8.0 

8.6 

4.00 

0.00 

4.0 

00 

0.0 

18 

19.0 

22.2 

11  0 

86 

6.00 

0.00 

6.0 

0.0 

0.0 

19 

23.0 

23.2 

7.0 

7.8 

5.60 

0.00 

5.6 

0.0 

0.0 

20 

26.0 

23  4 

6.0 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

28.0 

23.3 

10.0 

9.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

29.0 

23.8 

10.0 

8.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

21.0 

23  3 

12.0 

8.4 

10.40 

0.00 

10.4 

0,0 

0.0 

24 

20.0 

23.9 

12.0 

9.8 

3.10 

0.00 

3.1 

0.0 

0.0 

25 

21.0 

24.7 

9.0 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

20.0 

24  6 

7.0 

9.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

27 

23.0 

24.5 

7.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

20.0 

23.4 

90 

81 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

29 

18.0 

24  1 

3.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

18.0 

24.8 

14  0 

9.1 

5.20 

0.00 

5.2 

0.0 

0.0 

31 

21.0 

24.6 

6.0 

93 

0,00 

0,00 

0.0 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean: 

21,4 

iiiiiiii 

B.9 

0.0  ^ 

m 

Highest  Max  Temp:  29.0  °G 

Total: 

89.3 

0,0 

89.3 

Lowest  Min  Temp:  2.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month;  65.1 


’*  SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

- Climate  Report 

STATION:  Grovedale  June  1986 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

<cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

28.0 

21.0 

9.0 

7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

25  0 

19.5 

1.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

19  0 

19  4 

30 

5 1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

19.0 

19  5 

10 

58 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

05 

22.0 

19  3 

3.0 

6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

25.0 

19.6 

6.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

25.0 

20.3 

3.0 

50 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

0.0 

08 

21.0 

20  7 

11.0 

5.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

210 

21.0 

5.0 

5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

22.0 

21.0 

50 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

18.0 

20  5 

70 

6.4 

1.00 

0.00 

1.0 

00 

0.0 

12 

15.0 

20.4 

-1.0 

72 

1.80 

0.00 

1,8 

0.0 

0.0 

13 

20  0 

21.0 

-1.0 

6.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

20.5 

20  5 

8.5 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

15 

21.5 

20.7 

90 

6.6 

4.80 

0.00 

4.8 

00 

0.0 

16 

no 

19.9 

4.0 

6.5 

1.60 

0.00 

1.6 

00 

0.0 

17 

17.0 

20.0 

9.0 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

21.0 

20.5 

4.0 

6.5 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20.0 

20.4 

7.0 

6.7 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

20 

17.0 

20.5 

11.0 

7.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

21 

18.0 

21.0 

12.0 

8.6 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.0 

22 

21.5 

21.9 

9.5 

7.9 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

23 

22.0 

21.6 

11.0 

76 

4.10 

0.00 

4.1 

00 

00 

24 

21.0 

20.9 

50 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

25 

19.0 

21.1 

3.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

18.0 

22.8 

8.0 

86 

0.60 

0 00 

0.6 

0.0 

0.0 

27 

21.0 

21.8 

3.0 

78 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

23  0 

21.4 

30 

8.0 

0 00 

0,00 

0.0 

00 

0.0 

29 

27.0 

21.1 

80 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

30 

25.0 

21.8 

90 

83 

0.40 

0.00 

04 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

20.8 

20.7 

• i;  / 5.9 

6.7 

iiliiiiili 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  28.0 

Total: 

15,5 

0.0 

15.5 

Lowest  Min  Temp:  -1.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  70.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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II;  Albe^  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

I'l.  -■  Climate  Report : 

STATION:  Grovedale  May  1986 


Location;  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

[formal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

2.0 

15.9 

-10.0 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

7.0 

1.0 

02 

5.0 

14.6 

-3.0 

-0.4 

0.00 

0 00 

0.0 

3.0 

0.4 

03 

7.0 

14.1 

-2.0 

-0.2 

1 80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.1 

04 

13.0 

15.0 

-2  0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

17.0 

16.4 

-2.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.6 

06 

15.0 

15.4 

0.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

18.0 

16.2 

1.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

17.0 

16.4 

2.0 

-0.4 

3 00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.2 

09 

16.0 

16.7 

2.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

12.0 

16.1 

2.0 

2.0 

4.40 

0.00 

4.4 

00 

0.0 

11 

14.0 

16.7 

4.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

12 

15.0 

18  8 

-1.0 

1,1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

11.0 

18.0 

30 

2.4 

4 20 

0,00 

4.2 

0.0 

0.0 

14 

5.0 

17.3 

0.0 

3.4 

4.00 

9.50 

13.5 

9.0 

0.4 

15 

7.0 

17.4 

1.0 

2.0 

0.01 

0.01 

0.0 

50 

0.3 

16 

13.0 

17.9 

-2  0 

29 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

18.0 

18.4 

3.0 

3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

18.0 

17.4 

5.0 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20.0 

17.2 

5.0 

2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

23.0 

16.9 

6.0 

3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

21 

20.0 

16  5 

1.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

11.0 

15.9 

4.0 

3.2 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

23 

15.0 

17.0 

0.0 

3.1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

24 

18.0 

18.6 

3.0 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

23.0 

19.5 

80 

5.6 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

26 

25.0 

19.1 

8.0 

4.1 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.0 

27 

28.0 

18.5 

8.0 

3.7 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

0.0 

28 

25.0 

19.9 

6.0 

35 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

28.0 

20.8 

10.0 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

28.0 

20.0 

7.0 

5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

26.0 

20.1 

4.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

Monthly  Mean; 

16.5 

1Z4 

23 

IS 

II";  .;<i 

03 

Highest  Max  Temp:  28.0 

°C 

Total: 

18,5 

9.5 

28.0 

I:*? 

Lowest  Min  Temp:  -10.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

• ' ' Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  1986 


Location;  Lat:  55,02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(<:ni) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

2.0 

6.7 

-4.0 

-4.8 

0.01 

0.00 

0.0 

2.0 

15.8 

02 

7.0 

8.7 

-5.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

14.1 

03 

9.0 

92 

-LO 

-5  4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

12  8 

04 

11.0 

1.0 

2.0 

-6.0 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

11.9 

05 

12.0 

lA 

0.0 

-5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.6 

06 

no 

7.5 

4.0 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.9 

07 

16.0 

8.7 

-4.0 

-5.7 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

10.8 

08 

22  0 

82 

4.0 

-4.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.4 

09 

4.0 

8.4 

-3.0 

-61 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.4 

10 

5.0 

8.1 

-7.0 

-5.0 

0.00 

2.00 

2.0 

2.0 

9.1 

11 

-4.0 

8.3 

-13.0 

-4.6 

0.00 

2.20 

2.2 

4.0 

8.9 

12 

-2.0 

9.0 

-10  0 

-4.5 

0.00 

0.01 

0.0 

4.0 

8.7 

13 

1.0 

9.8 

-10  0 

-3.6 

0.00 

0.01 

0.0 

3.0 

8.2 

14 

2.0 

11.5 

-10.0 

-2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

7.7 

15 

90 

12.5 

-40 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

16 

12.0 

12.9 

-2.0 

00 

• 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

6.4 

17 

3.0 

12.7 

00 

-1.2 

15.00 

6.00 

21.0 

6.0 

6.4 

18 

80 

12.8 

1.0 

-1  9 

1.90 

0.00 

1.9 

0.0 

5.6 

19 

13.0 

13.8 

2.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

. 20 

14.0 

14.0 

2.0 

-0  1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

21 

10.0 

14.3 

1.0 

-0.3 

0.00 

0.00 

00 

00 

3.6 

22 

12  0 

14.4 

1.0 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

23 

7.0 

14.0 

-2  0 

-12 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.7 

24 

8.0 

12.8 

-2  0 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.3 

25 

12  0 

12.6 

-2  0 

-1.6 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

2.0 

26 

15  0 

13.3 

7.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

17  0 

14  4 

2.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

14.0 

14.9 

-2.0 

-09 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

1.4 

29 

5.0 

14.8 

0.0 

LO 

6 10 

5.50 

11.6 

50 

1.3 

30 

2.0 

14.9 

-3.0 

-0.2 

22.00 

15.00 

37.0 

15.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

8.6 

11.3 

r -1.9 

-2.7 

14 

6.9 

Highest  Max  Temp:  22.0 

Total: 

47.0 

30.7 

77.7 

Lowest  Min  Temp:  -13.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 


Page  4 of  12 


Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 


Climate  Report 

STATION; 

Grovedale 

March  1986 

Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record:  21 

Actual  Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG* 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(an) 

01 

3.0 

0.1 

-6.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

00 

33.0 

42.3 

02 

7.0 

-1.0 

-3.0 

-12,9 

0.00 

0.00 

0.0 

30.0 

42.0 

03 

5.0 

-1.8 

-1.0 

-13.3 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

41.8 

04 

8.0 

-1  9 

1.0 

-14.6 

0.01 

0.00 

0.0 

24  0 

41.3 

05 

5.0 

-1.2 

-14,5 

-15,0 

O.OI 

12.00 

12  0 

36,0 

41,3 

06 

-9.0 

-1.1 

-16.0 

-15.4 

0.00 

6.50 

6.5 

42.0 

41.8 

07 

-9.0 

-2.3 

-12.0 

-14.5 

0.00 

17.00 

17.0 

59.0 

42.9 

08 

-8.0 

-0.6 

-20  0 

-13.5 

0.00 

0.01 

00 

59.0 

42.1 

09  , 

6.0 

2.8 

-14.5 

-11.4 

0 00 

0.00 

00 

57.0 

41.9 

10 

-1.5 

1.2 

-12  0 

-12  4 

0 00 

0.00 

0.0 

56.0 

41,3 

11 

1.0 

2.2 

-15.0 

-12.3 

0.00 

0 00 

0.0 

55.0 

40.5 

12 

10 

2.8 

-10.0 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

54,0 

39,2 

13 

2.5 

2.9 

-11,5 

-9.6 

0,00 

0.00 

0.0 

52.0 

38.3 

14 

3.0 

33 

-9.0 

-9.1 

0.00 

0.01 

0.0 

51.0 

37.3 

15 

25 

3.3 

-2.0 

-10  1 

0.00 

001 

0.0 

50.0 

36.3 

16 

2.0 

3.0 

-9.0 

-12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

49  0 

35.2 

17 

1.5 

3.1 

-11.0 

-10  8 

0.00 

0.00 

0.0 

48,0 

33.7 

18 

1 0 

5.2 

-4.5 

-8  4 

0.00 

5.00 

5.0 

52.0 

32,6 

19 

6.5 

5.4 

-10.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

49.0 

31.6 

20 

6.0 

5.3 

-1.5 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

46.0 

30.2 

21 

7.0 

2.9 

-2.0 

-8.0 

0.50 

0.01 

0.5 

42.0 

29.1 

22 

5.5 

40 

-05 

-9.5 

0.00 

0 00 

0.0 

38.0 

28.4 

23 

0.0 

37 

-8.5 

-8  6 

0.00 

0.00 

0.0 

37.0 

27.7 

24 

-6.0 

3.9 

-9.0 

-8.3 

0.00 

5.00 

5.0 

42.0 

27.2 

25 

8.0 

60 

-10.0 

-6.6 

0.00 

0.01 

0.0 

39.0 

25.8 

26 

11  0 

6.9 

-2.0 

-6.7 

0.00 

0 00 

0.0 

34.0 

24,7 

27 

9.0 

5.5 

1.0 

-5.4 

0.01 

0 00 

00 

21.0 

22.9 

28 

10.0 

4.9 

05 

-7.4 

0.00 

0.00 

00 

13.0 

22,3 

29 

6.0 

58 

00 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

80 

20.9 

30 

7.0 

74 

-1.0 

-43 

0.00 

0.50 

0.5 

6.0 

19.4 

31 

4.0 

7.7 

-1,5 

-3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

40 

17.6 

Monthly  Mean: 

: 3,1 

2,9 

-10.0 

39,2 

, 0333  . , 

Highest  Max  Temp:  11.0 

Total: 

0,5 

46.0 

46.6 

Lowest  Min  Temp:  -20.0  the  Month:  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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? Al^  Envifbnmental.Pfotectidn  - La^  and  Forest  Services 


Winter  1985/1986  Climate  Report 


STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m 


October  - March 

Years  of  Record:  2 1 


^ Mesm  Winter  Max  Temp 

.-2.07 

Normal  Mean  Winter  Max  Temp 

-0.61 

, Actual  Mean  Winter  Min  Temp 

-12.10 

Nortnal  Mean  Winter  Mm  Temp 

-12.65 

Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Ebi^Rec^itatmatxlSrDXvm  NxmalSxiwonQ'omd  SxjwonQoind 


Total  Winter  Precip  (mm) 

176.5 

Normal  Winter  Precip  (mm) 

164.8 

> Noimal  Wht^rSnenT oil  Ground  (cm) 

26.9 

Winter  Highest  Min  Temp: 

5.5 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-41.0 

Normal  Winter  MeanTemperature: 

-6.63 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 

Saturday,  April  17, 1999 
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Alberto  Environmentol  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION;  Grovedale  February  1986 


Location 

; Lat:  55,02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-6.0 

-6.3 

-12.0 

-18.3 

0.00 

0.01 

0.0 

20.0 

49.5 

02 

2.0 

-4.6 

-13.0 

-18.6 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

48.8 

03 

-3.0 

-5.0 

-19.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

00 

19.0 

48.6 

04 

-6.0 

-3.2 

-20.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

48.3 

05 

-5.0 

-4.3 

-17.0 

-18.2 

0 00 

0,01 

0.0 

19.0 

48.1 

06 

-9.0 

-4.1 

-18.0 

-17.0 

0.00 

0.01 

00 

19.0 

48  0 

07 

-9.0 

-3.3 

-16.0 

-16.0 

0 00 

0.50 

05 

19.0 

47.7 

08 

-11.0 

-4.9 

-20.0 

-17.3 

0.00 

0 00 

0.0 

19.0 

47  3 

09 

-6.5 

-6.0 

-18.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

47.4 

10 

-2.5 

-6.0 

-15  0 

-18.1 

0.00 

0.50 

0.5 

19.0 

48.0 

11 

-5.0 

-5.6 

-11.0 

-16.7 

0.00 

3 50 

35 

22.0 

48  5 

12 

-6.0 

-4.3 

-14.0 

-16.0 

0.00 

0.50 

05 

23.0 

48.0 

13 

-7.0 

-3.3 

-16.0 

-16.6 

0,00 

0.01 

0.0 

23.0 

48.5 

14 

-5.0 

-3.1 

-22.0 

-17  0 

0 00 

1.50 

1.5 

24.0 

48.3 

15 

-21.0 

-5.8 

-28  0 

-15.8 

0.00 

0.01 

0.0 

24.0 

48  0 

16 

-22.0 

-7.2 

-28  0 

-17.8 

0.00 

2.00 

2.0 

26.0 

48  0 

17 

-25.0 

-5  7 

-38.0 

-18.7 

0.00 

0.01 

0.0 

26.0 

47.7 

18 

-27.5 

-3  9 

-37.0 

-17.9 

0.00 

1.00 

1.0 

27.0 

48.3 

19 

-29.0 

-1.4 

-41.0 

-14.5 

0.00 

0.01 

0.0 

27.0 

47.6 

20 

-18.5 

-1  1 

-33  0 

-13.6 

0 00 

2 00 

2.0 

29  0 

47.0 

21 

-16.5 

-1.1 

-29.5 

-14.6 

0 00 

0.01 

0.0 

29.0 

46.3 

22 

-12.5 

-1.4 

-29.5 

-14.3 

0.00 

2.00 

2.0 

310 

46.0 

23 

-9.0 

-10 

-16  0 

-12.7 

0.00 

14  50 

14.5 

45  0 

46.3 

24 

7.0 

0.3 

-16.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

44.0 

45.8 

25 

6.0 

0.2 

0.0 

-13.9 

0.30 

0.00 

0.3 

42.0 

44.9 

26 

6.5 

0.6 

-2.0 

-12.1 

0 00 

0.00 

0.0 

40.0 

44.5 

27 

6.5 

-0.1 

-5.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

00 

37.0 

43.7 

28 

8.0 

-0.3 

-1.5 

-12.6 

0.00 

0.00 

0.0 

35.0 

43.0 

Monthly  Mean:  -8.1 

-3.3 

WBMm 

-16.0 

26.6  r 

47J^ 

Highest  Max  Temp:  8.0  °C 

Total: 

ililS- 

Lowest  Min  Temp:  -41.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION:  Grovedale  January  1986 


Location: 

Lat:  55,02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Mm 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-5  0 

-9  9 

-16.5 

-21.1 

0.00 

5.50 

5.5 

11.0 

35.5 

02 

-8.5 

-9.1 

-22.5 

-19.1 

0 00 

0.00 

0.0 

11.0 

35.8 

03 

-17.0 

-9.6 

-25.5 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0. 

11.0 

36.8 

04 

-5.0 

-9  3 

-22.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

37.7 

05 

-12.0 

-9.5 

-19.0 

-23.1 

0.00 

0.01 

0.0 

11.0 

38.5 

06 

2.0 

-9.5 

-12.5 

-22.5 

0.00 

1.50 

1.5 

12.0 

39.7 

07 

3.0 

-7.7 

-6.0 

-20.8 

0 00 

0.00 

0,0 

11.0 

39.8 

08 

3.0 

-10.9 

-1.5 

-22.5 

0 40 

3.50 

3.9 

14.0 

41.7 

09 

0.0 

-12.8 

-14.5 

-22.6 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

42.3 

10 

5.0 

-12.3 

-11.0 

-22.1 

0.01 

0.00 

0.0 

12.0 

42.8 

11 

5.0 

-9.6 

-6.5 

-20.3 

0 00 

0.00 

0.0 

11.0 

43.8 

12 

-2.0 

-7.0 

-9.5 

-19.4 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

44.8 

13 

-1.0 

-6.8 

-10.0 

-18.0 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

45.2 

14 

5.0 

-7.2 

-11.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

46.2 

15 

2.0 

-5.7 

-9.5 

-18.1 

0 00 

0.01 

0.0 

9.0 

46.8 

16 

-2.5 

-6.3 

-13.5 

-19.3 

0.00 

0.01 

0.0 

9.0 

47.7 

17 

-1.5 

-6.9 

-12.0 

-19.0 

0.00 

0.01 

0.0 

9.0 

47.6 

18 

-2.0 

-6.8 

-12  0 

-18.9 

0 00 

0.50 

0.5 

10.0 

47.8 

19 

-3.5 

-5.6 

-18.0 

-18.8 

0.00 

4.00 

4.0 

14.0 

47.3 

20 

-13.5 

-4.2 

-25.5 

-16.6 

0 00 

0.01 

0.0 

14,0 

47.0 

21 

-13.5 

-4.1 

-20.5 

-14.7 

0 00 

1.00 

1.0 

15.0 

47.3 

22 

-15.0 

-4.1 

-22.0 

-16.4 

0 00 

1.00 

1.0 

16.0 

47.2 

23 

-5.0 

-5.2 

-22.0 

-18.4 

0 00 

0.01 

0.0 

16.0 

47.0 

24 

1.0 

-6.3 

-6.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

48.3 

25 

-2.5 

-6.2 

-10.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

49.5 

26 

5,0 

-6.4 

-5.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

49,3 

27 

1.0 

-5.9 

-9.0 

-18.7 

5.20 

6.00 

11.2 

19.0 

50.0 

28 

-8  0 

-6.4 

-13.0 

-18.1 

0.00 

1.00 

1.0 

20,0 

50.7 

29 

-13.0 

-6.7 

-15.5 

-18.3 

0.00 

0.50 

0.5 

20.0 

51.7 

30 

-10.0 

-4.7 

-15.0 

-18.1 

0 00 

0.01 

0.0 

20.0 

51.0 

31 

-5.0 

-5.6 

-13.0 

-17,6 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

50.4 

Monthly  Mean: 

i ^7 

1 

43*9 

-19*3 

llililiilill 

13.4 

45*1 

Highest  Max  Temp:  5.0 

°C 

Total: 

5*6 

24.6 

30.2 

Lowest  Min  Temp:  -25*5  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


“ SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  December  1985 


Location:  Lat:  5502  Long:  ^118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

formal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-25.0 

-4.8 

-33.5 

-16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

17.4 

02 

-25.0 

-5.0 

-35.0 

-17.6 

0.00 

0.01 

0.0 

18.0 

18.4 

03 

-18.0 

-6.9 

-32.0 

-17.5 

0.00 

0.01 

0.0 

18.0 

19.3 

04 

-7.5 

-4.8 

-20.0 

-17  7 

0.00 

0.01 

0.0 

18-0 

20.5 

05 

-1  5 

-45 

-11.5 

-16.9 

0.00 

0 00 

0.0 

18.0 

20.4 

06 

0.5 

-4.4 

-14.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

20.6 

-1.5 

-5.9 

-19.0 

. -19.0 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

20.8 

08 

-12.5 

-6.2 

-23.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

22.0 

09 

-10.0 

-6.2 

-23.0 

-18.0 

0.00 

0.01 

0.0 

17-0 

24.4 

10 

-1.0 

-6.5 

-15.0 

-17.8 

0.00 

0.01 

0.0 

17.0 

24.9 

11 

0.0 

-4.1 

-15.0 

-17.2 

0.01 

4.00 

4.0 

21.0 

25.3 

12 

-11.0 

-4.8 

-19.0 

-16,2 

0.00 

2.50 

2.5 

23.0 

25.3 

13 

2.0 

-3.8 

-23.5 

-17.0 

0.00 

0.01 

0.0 

23.0 

25.9 

14 

2.5 

-3.9 

-3.0 

-14.9 

0.01 

0.01 

0.0 

22.0 

26.0 

15 

3.0 

-3.6 

-13.0 

-15.9 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

25.9 

16 

5.0 

-3.9 

-5.5 

-17.1 

0.01 

0.00 

0.0 

18.0 

25.5 

17 

6.5 

-5.6 

-1.0 

-18.4 

0.01 

0.00 

0.0 

16.0 

26.9 

18 

6.5 

-6.1 

1.0 

-18.3 

0.01 

0.01 

0.0 

14.0 

28.0 

19 

9.0 

-5.2 

0.0 

-17.2 

0.30 

0.00 

0.3 

12.0 

27.5 

20 

10.0 

-5.1 

3.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

27,8 

21 

9.5 

-6.9 

5.5 

-17.4 

0.01 

0.00 

0.0 

4.0 

, 28.2 

22 

9.0 

-6.1 

4.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

28.9 

23 

5.5 

-6.4 

2.0 

-18.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

29.1 

24 

9.5 

-6.0 

-0.5 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

29.5 

25 

9.0 

-4.4 

-1.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

29.5 

26 

1 0 

-5  1 

-10.0 

-15.6 

0 00 

0.00 

00 

0,0 

30.3 

27 

-0.5 

-6.9 

-13  5 

-19  3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

31.4 

28 

-5.0 

-10.2 

-11.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

32.0 

29 

0.5 

-8.4 

-8.5 

-20.1 

0.00 

6.00 

6.0 

6.0 

32.2 

30 

0.5 

-6  4 

-60 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

33.0 

31 

-2.0 

-8.3 

-13.0 

-21.1 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

34.2 

Monthly  Mean; 

-1.0 

-5.7 

-11.4 

-17.7 

12.1 

WMmsmrn 

Highest  Max  Temp:  10.0  Total:  0.4  12.6 

Lowest  Min  Temp:  -35.0  Normal  Precipitation  for  the  Month 

12.9 
: 32.0 

Annual  Mean: 

8.42 

8.99 

-4.63 

-4,12 

12  Month  Total  Predp.  for  Grovedale  : 279,7  85.4  365.1 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


Annual  Hl^iest 

Annual  Mean  Temperatore:| 

> 

I 

? 

0 

1 

S3, 

B 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  November  1985 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

2.0 

3.4 

-5.0 

-8.1 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

3.0 

02 

2.0 

4.1 

-11.5 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.1 

03 

5.0 

3.8 

-7.0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.2 

04 

2.5 

4.5 

-10.0 

-4.5 

0.00 

2.50 

2.5 

2.0 

3.9 

05 

-2.0 

4 1 

-12  0 

-5,4 

0.00 

0.01 

0.0 

2.0 

4.1 

06 

-4.5 

3.0 

-12.5 

-6.8 

0.00 

2.50 

2.5 

4.0 

4.9 

07 

-6.5 

0.5 

-12.5 

-7.2 

0.00 

2.50 

2.5 

7.0 

4.9 

08 

-11.5 

-0.3 

-17.5 

-8.5 

0.00 

3.00 

3.0 

10.0 

5.3 

09 

t— > . 

Cn 

O' 

-0.3 

-19.0 

-10.7 

0.00 

2.50 

2.5 

12.0 

6.7 

10 

-16.0 

-1.4 

-25.5 

-11,1 

0.00 

0.01 

0.0 

12  0 

7.3 

11 

-12.0 

-0.9 

-30  0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

7.9 

12 

-1.0 

0.5 

-13  0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

8.5 

13 

2.0 

0.4 

-45 

-11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

10.0 

8.9 

It 

25 

-0.3 

-7.5 

-10.9 

0 00 

0.00 

0.0 

9.0 

9.5 

15 

2.5 

0.2 

-12.0 

-11  4 

0.50 

0.01 

05 

8,0 

10.1 

16 

-12.0 

-1.0 

-20.5 

-13.2 

0.00 

2.00 

2.0 

10.0 

10.4 

17 

-20.0 

-3.6 

-27.0 

-13  1 

0.00 

0.50 

0.5 

10  0 

10.6 

18 

-23.5 

-4.2 

-32.0 

-12.3 

0.00 

0,00 

0.0 

10.0 

11.0 

19 

-18.5 

-3.0 

-30.0 

-12.5 

0.00 

0.01 

0.0 

10.0 

11.2 

20 

-17.5 

-3.0 

-26  5 

-13.0 

0.00 

0.01 

0.0 

10,0 

12.7 

21 

-16.5 

-4.3 

-30.0 

-16.2 

0.00 

0.01 

0.0 

10.0 

12.9 

22 

-12.5 

-2  9 

-31.0 

-15.8 

0 00 

1.50 

1.5 

12.0 

14.3 

23 

-10.5 

-3.8 

-19.5 

-15.7 

0.00 

2.00 

2.0 

14  0 

15.1 

24 

-18.0 

-4.6 

-30  0 

-16.0 

0.00 

0.01 

0.0 

14.0 

15.8 

25 

-30.0 

-5.4 

-35.5 

-17.2 

0.00 

1.00 

1.0 

15.0 

16.0 

26 

-27  0 

-5.2 

-39  5 

-16.3 

0 00 

0.01 

0,0 

15.0 

15.9 

27 

-16.5 

-2.1 

-27  0 

-15  1 

0.00 

0.01 

0.0 

15.0 

15.5 

28 

-14.0 

-0.7 

-18  0 

-10  2 

0 00 

2 00 

20 

17.0 

15,1 

29 

-15.0 

-1.1 

-18.0 

-12  1 

0 00 

1.00 

1.0 

18  0 

16.8 

30 

-17.0 

-2.6 

-30.0 

-15.0 

0 00 

0.01 

0.0 

18.0 

17.3 

Monthly  Mean; 

-10.6 

-0.9 

-20J 

iilliilii 

9.9 

10.1 

Highest  Max  Temp:  5.0 

Total: 

6,5 

23,1 

23.6 

Lowest  Min  Temp:  -39.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37,8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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berta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  1985 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

16  0 

15.6 

20 

0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

02 

14.0 

15.3 

4.0 

1,7 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

03 

13.0 

15.2 

3.0 

2.0 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

04 

10.0 

14.4 

-3.0 

1.3 

3.80 

0.00 

38 

0.0 

0.6 

05 

9.0 

14.0 

2.0 

1 6 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.7 

06 

3.0 

13.6 

-1.0 

0.1 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

0.5 

07 

2.0’ 

13.0 

-5.0 

0.3 

0.00 

0.01 

0.0 

10 

0.2 

08 

5.0 

12.7 

-9.0 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0 1 

09 

11.0 

12  4 

-1.0 

03 

0.20 

0.01 

0.2 

00 

04 

10 

14.0 

13.4 

1.0 

1.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.9 

11 

6.0 

13.6 

3.0 

0.6 

4.70 

0.00 

4.7 

0.0 

0.6 

12 

9.0 

14.6 

-0.5 

-1.6 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

06 

13 

6.0 

11.1 

0.5 

-0.6 

2.80 

0.00 

2.8 

0.0 

0.4 

14 

4.0 

11.4 

0.0 

-0.1 

9.10 

0.00 

9.1 

0.0 

04 

15 

3.0 

10.1 

1.0 

-1.3 

7.90 

0.01 

7.9 

00 

0.6 

16 

7.0 

8.7 

-0  5 

-1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

13 

17 

10.0 

8.1 

0.0 

-2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.3 

18 

110 

8.8 

-3  0 

-3.5 

0.00 

0 00 

00 

0.0 

1 8 

19 

60 

8.5 

-1.5 

-3  2 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

2.0 

20 

6.0 

8.8 

-3.5 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

21 

3.0 

10.2 

-3.0 

-2.0 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

1.8 

22 

6.0 

10.1 

-4.0 

-4.3 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

1.5 

23 

9.0 

9.3 

-4.0 

-4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.2 

24 

6.0 

9.3 

-3.0 

-1.4 

1.00 

0.01 

1.0 

0.0 

1.1 

25 

5.0 

8.6 

-3.0 

-1.1 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

1.3 

26 

4.0 

7.0 

-6.0 

-3.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

1.0 

5.9 

-4  0 

-4.4 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

18 

28 

3.0 

4.9 

-4.0 

-64 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

18 

29 

4.0 

3.8 

-4.0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

30 

7.0 

5.3 

-3.0 

-6.3 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

2.0 

31 

5.0 

3.8 

-5.0 

-7.8 

0,00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean; 

7.0 

tOA 

-L8 

-1.S 

llliiiiiliiiii 

0.1 

1.0 

Highest  Max  Temp;  16.0  °C 

Total: 

3X7 

XI 

34.8 

Lowest  Min  Temp;  -9.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 


Page  10  of  12 


Alberta  Environmental  Protection  - Lmd  and  Forest  Services 

■ Climate  Report 

STATION:  Grovedale  September  1985 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

18.0 

18.6 

8.0 

6.8 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

02 

16.5 

18.9 

0.5 

5.8 

9.00 

0.00 

9.0 

0.0 

0.0 

03 

18.0 

20.2 

9.5 

6.2 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

04 

14.0 

17.8 

1.0 

5.4 

1.20 

0.00 

1.2 

0,0 

0.0 

05 

11.5 

17.9 

2.0 

4.9 

1,60 

0,00 

1.6 

0.0 

0.0 

06 

6.0 

18.1 

2.0 

4.8 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

07 

6.5 

17.0 

1.0 

4.7 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

08 

7.0 

17.4 

-5.0 

4.2 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

11.0 

17.5 

-6.5 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

17.5 

18.1 

-3.5 

4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

20.5 

18.3 

-0.5 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

20.0 

17.2 

5.5 

4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14.0 

17.6 

9.5 

3.1 

31.00 

0,00 

31.0 

0.0 

0.0 

14 

13.0 

17.0 

7.5 

3.3 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

15 

15.5 

17.0 

2.0 

3.0 

5.00 

0.00 

5.0 

0.0 

0.0 

16 

16.5 

15.3 

8.5 

4.1 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

17 

8.5 

14.4 

3.5 

2.0 

6 40 

0.00 

6.4 

0,0 

0.0 

18 

9.0 

15  6 

0.0 

1.9 

1,40 

0.01 

1.4 

0.0 

0.0 

19 

7.0 

15.7 

0.0 

2.0 

3.80 

0.00 

3.8 

0.0 

0.0 

- 20 

1L5 

15.8 

0.5 

0.4 

3.40 

0.00 

3.4 

0.0 

0.0 

21 

17.0 

17.0 

5.5 

1.9 

5.00 

0.00 

5.0 

0.0 

0.0 

22 

10  0 

17.8 

2.0 

3.0 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

23 

6.0 

17.7 

-2.0 

2.8 

0.40 

0.00 

0.4 

0,0 

0.0 

24 

10.0 

16.6 

-4.0 

2.8 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

25 

16.5 

16.5 

1.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

26 

18.5 

16.0 

-4.5 

1,5 

6.20 

0.00 

6.2 

0.0 

0.0 

27 

50 

13.8 

-9.0 

1.0 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

28 

9.0 

15.2 

-8.0 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

15.0 

15.3 

-3.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

16.0 

15.7 

-3.5 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

Monthly  Mean: 

12.8 

m,9 

0.7 

3.5 

ao 

0.0 

Highest  Max  Temp:  20,5 

Total: 

87.4 

0,0 

87.4 

Lowest  Min  Temp:  -9.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37,4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Summer  1985  Climate  Report 


STATION:  Grovedale 

Location;  Lat:  55.02  Long:  -118.88 


April  - September 

Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

18.22 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

3 Noi^al  Me^  Summer  Max  Temp 

18.53 

Normal  Mean  Summer  Min  Temp 

4.36 

Weekfy  Average  Tenperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Show  on  Ground 


Show  on  Ground 


1 /V.  ^ 

uLl 

Apr-22  ■ 

Apr-29  ■ 

May-6  ■ 

May-13  - 

May-20  ■ 

May-27  ■ 
Jun-3  - 

i Jl| , Jliiiii  J|illl« 


CO  lO  (N 

_L  r-  CM 

3 -L 

-3  3 3 


CM  0> 
C»  O) 


-•  16 
--  14 
--  12 
10 
+ 8 
6 
-4 
-2 
0 


CM  <J)  CO  CO 

* ' r-  CM 

g-  & Q.  ^ 

CO  CO  ® ® 


Total  Rain  (mm) 

241.7 

. \ . Total  Summer  Preeip  (mm) 

Vv  Total  Spo'fr (cm) 

0.0 

Nomal  Summer  Preeip  (mm) 

Summer  Highest  Max  Temp: 

32.0 

Summer  Highest  Min  Temp: 

- , Summer  Lowest  Max  Temp; 

■ 4J) 

Summer  Lowest  Min  Temp: 

. Summer  Mean  Temperature: 

10.70 

Normal.  Summer  MeanTemperatnre: 

15.0 


-13.0 


11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report • 

STATION;  Grovedale  August  1985 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

29  0 

23.6 

8.5 

92 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

31.0 

23.7 

ILO 

9.1 

1.20 

0.00 

1.2 

0,0 

0.0 

03 

26.5 

23  2 

13.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

24.5 

24  6 

10.5 

9.0 

11.00 

0.00 

11.0 

0.0 

0.0 

05 

20.0 

24  4 

4.0 

8.5 

0,00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

06 

22.0 

24.8 

1.5 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

07 

22.0 

23.0 

11.0 

8.0 

6.00 

0.00 

6.0 

0.0 

0.0 

08 

14.0 

22.9 

4.5 

8.5 

8 20 

0.00 

8.2 

00 

0.0 

09 

18.0 

24.3 

7.5 

7.3 

2.20 

0.00 

2.2 

0.0 

0.0 

10 

18.0 

22.5 

9.0 

8.4 

4.20 

0 00 

4.2 

0.0 

0.0 

11 

21.0 

22  2 

10.5 

7.9 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.0 

12 

20.5 

23.7 

8.0 

8.5 

15.20 

0.00 

15.2 

0.0 

0.0 

13 

18.0 

22.8 

0.0 

7.7 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

21.0 

23.1 

9.5 

8.8 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

15 

17.0 

22.0 

7.5 

7.8 

17.40 

0.00 

17.4 

0.0 

0.0 

16 

16.5 

21.0 

0.5 

7.3 

1.80 

0.00 

1.8 

00 

0.0 

17 

23.0 

21.5 

2.0 

6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

25.5 

22.5 

25 

7.5 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

19 

24.5 

23.0 

8.0 

6.9 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

20 

16.5 

21.9 

5.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

21 

15.5 

21.4 

-1.5 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

21.5 

21.7 

1.0 

5.4 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

23 

23.5 

20  6 

3.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

22.5 

20.2 

8.0 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

22.0 

19.9 

3.5 

5.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

14.5 

20.6 

4.5 

5.8 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

18.0 

21.4 

0.5 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

17.0 

20.6 

0.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

19.0 

19.5 

4.5 

6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

21.5 

19.4 

5.0 

5.9 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

31 

16.5 

18.9 

7.0 

5.6 

5.60 

0.00 

5.6 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

20.6 

iXi 

73 

0,0 

0,0 

Highest  Max  Temp:  31.0 

Total: 

80.6 

0.0 

m,6 

Lowest  Min  Temp:  -1.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  July  1985 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

fiain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

26.0 

21.5 

6.0 

9.2 

0.80 

0.00 

08 

00 

0.0 

02 

24.0 

21.5 

5.5 

9.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

26.0 

21.6 

9.0 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

28.0 

20.8 

6.0 

83 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

05 

31.0 

20  5 

15.0 

9,3 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

06 

30.5 

218 

8.0 

9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

20.5 

216 

4.0 

8.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

26.0 

22.0 

5.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

28.0 

22.2 

10.0 

8.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

32.0 

22.5 

10.0 

77 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

28.0 

22.6 

12.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

24.0 

22.5 

8.0 

10.0 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

13 

20.0 

21.5 

11.0 

9.1 

1.00 

0,00 

1.0 

0,0 

0.0 

14 

23.0 

21.6 

4.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

24.0 

21.3 

4.0 

8,7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

23.5 

21.4 

50 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

17 

20.0 

22.1 

35 

86 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

18 

24.5 

22.2 

6.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0,0 

00 

0.0 

19 

22.5 

23.2 

10  0 

7.8 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

20 

28.0 

23.4 

2.5 

8.2 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

29.5 

23.3 

11.0 

9.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

27.5 

23  8 

12  0 

8.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

20.0 

23.3 

45 

8.4 

0.20 

0.00 

0.2 

00 

0.0 

24 

22.0 

23.9 

8.5 

9.8 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

25 

22.5 

24.7 

0.5 

9,4 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

26 

23.5 

24  6 

6.5 

9,3 

3 00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

27 

20.5 

24.5 

0.5 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

23.0 

23.4 

4.5 

8.1 

0.00 

0.00 

00 

0,0 

00 

29 

23.5 

24.1 

1.5 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

30 

25.0 

24.8 

3.5 

9.1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

31 

27.0 

24.6 

5.5 

9.3 

0.00 

0,00 

00 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

( 25*0 

"22,7 

iiililiii 

SS 

;;;  -iV.; 

. • ■ 

Highest  Max  Temp:  32.0 

Total: 

9.6 

0.0 

9.6 

Lowest  Min  Temp:  0.5  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


*■  SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta 

I’ 

tal  Prc 

■ 

mmM 

1 - Lan 
.eport 

dand 

Fore: 

stSert 

rfces  . ' 

STATION: 

Grovedale 

June  1985 

Location: 

Lat:  55.02 

Long- 

-118.88  Elevation:  671  m 

Years  of  Record  : 21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG-^ 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

23.0 

21.0 

3.0 

lA 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

19.0 

19.5 

1.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

00 

03 

23.0 

19  4 

3.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

04 

22.0 

19.5 

4.0 

58 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

22.0 

19  3 

6.0 

6.4 

2.30 

0.00 

2.3 

0.0 

0.0 

06 

21.0 

19.6 

10.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

07 

20.0 

20.3 

3.0 

5.0 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

08 

16.0 

20.7 

6.0 

5.9 

0.00 

0 00 

00 

0.0 

0.0 

09 

16.5 

21.0 

3.0 

5.7 

180 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

10 

16.0 

21.0 

0.5 

5.9 

0.60 

0.00 

0.6 

00 

0.0 

11 

19.0 

20  5 

5.0 

6.4 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

0.0 

12 

22.0 

20  4 

11.0 

7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

13 

20.0 

21.0 

10.0 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

19.0 

20  5 

4.5 

6.3 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

15 

18.0 

20.7 

6.0 

6.6 

0 40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

16 

14.0 

19.9 

7.0 

65 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

20.0 

20.0 

50 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

18 

24.0 

20.5 

2.0 

6.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

30.0 

20.4 

12.0 

6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

24.0 

20  5 

7.0 

7.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

20.0 

21.0 

7.0 

8.6 

0.40 

0.00 

04 

00 

0.0 

22 

19.5 

21.9 

6.0 

7.9 

0.20 

0.00 

0.2 

00 

0.0 

23 

19.0 

21  6 

6.5 

7,6 

5.00 

0.00 

5.0 

0.0 

0.0 

24 

12.0 

20.9 

7.0 

7.6 

16.00 

0.00 

16.0 

0.0 

0.0 

25 

18.0 

21.1 

5.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

24.0 

22.8 

11.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

27 

22.0 

21.8 

8.0 

7.8 

2.20 

0.00 

2.2 

0.0 

0.0 

28 

20.5 

214 

7.0 

8.0 

1.20 

0.00 

1:2 

0.0 

0.0 

29 

21.5 

21.1 

7.0 

8.2 

14.80 

0.00 

14  8 

0.0 

0.0 

30 

25.5 

21.8 

10.0 

8.3 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

0.0 

Monthly  Mean: 

6.1 

wmMm 

• 

ao 

0.0 

Highest  Max  Temp:  30*0  Total:  46*1  0*0 

Lowest  Min  Temp:  0.5  Norma!  Precipitation  for  the  Month: 

46.1 
: 70.0 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - La 

Climate  Report 


STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55,02  Long: 


•118.88 


Elevation:  671  m 


May  1985 

Years  of  Record:  21 


Actual 

Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG* 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

22.0 

15.9 

-1.0 

-0.7 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

1.0 

02 

25.0 

14.6 

3.0 

-0.4 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.4 

03 

21.0 

14.1 

7,0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

04 

13.0 

15.0 

-1.0 

-0.1 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.4 

05 

13.0 

16  4 

2.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

06 

17.0 

15.4 

-4.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

17.0 

16.2 

-2.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

18.0 

16.4 

-2.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

09 

17.0 

16.7 

-1  0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.1 

10 

15.0 

16.1 

6.0 

2,0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

13.0 

16.7 

2.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

12 

16.0 

18.8 

-4.0 

1.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

13 

19.0 

18.0 

1.0 

2.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

14 

18.0 

17.3 

50 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.4 

15 

23.0 

17.4 

-10 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.3 

16 

27.0 

17.9 

0.0 

2.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

31.0 

18.4 

30 

3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

23.0 

17.4 

3.0 

4,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

19 

27.0 

17.2 

2.0 

2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

27.0 

16.9 

6.0 

3.8 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.2 

21 

26.0 

16.5 

5.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

22 

19.0 

15.9 

5.0 

32 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

18.0 

17.0 

8.0 

3.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

12.0 

18.6 

7.0 

2.6 

8.00 

0.00 

8.0 

0.0 

0.0 

25 

15.0 

19.5 

70 

5.6 

1 10 

0.00 

1.1 

0,0 

0.0 

26 

20.0 

19.1 

00 

4.1 

0 01 

0.00 

0.0 

00 

00 

27 

17.0 

18.5 

2.0 

37 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

28 

13.0 

19,9 

5.0 

3.5 

3.10 

0 00 

3.1 

0.0 

0.0 

29 

18.0 

20.8 

1.0 

47 

0.30 

0.00 

0.3 

0.0 

0.0 

30 

23.0 

20.0 

7.0 

50 

0.20 

0.00 

02 

00 

0.0 

31 

17.0 

20.1 

8.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean: : 

19.4 

::i%4  • 

. 2.5  ; 

llliiiil 

liiiiiiii 

iiliiii 

Highest  Max  Temp:  31.0 

°c 

Total: 

13,5 

0.0 

13.5 

■\. 

Lowest  Min  Temp:  -4.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

' Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  1985 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal  1 

SOG* 

(cm) 

01 

10.0 

6.7 

5.0 

-4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.8 

02 

7.0 

8.7 

1.0 

-3  8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

14.1 

03 

7.0 

9.2 

-4.0 

-5.4 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

12.8 

04 

4.0 

7.0 

-2.0 

-6.0 

0.00 

0.00 

00 

00 

11.9 

05 

8.0 

7.4 

-2.0 

-5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.6 

06 

11.0 

7.5 

-6.0 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.9 

07 

18.0 

8.7 

-5.0 

-5.7 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

10.8 

08 

9.0 

8.2 

-4.0 

4.3 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

10.4 

09 

14.0 

84 

-4.0 

-6.1 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

9.4 

10 

11.0 

8 1 

-3.0 

-5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.1 

11 

17.0 

8.3 

1.0 

4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

8.9 

12 

19.0 

9.0 

-3.0 

4.5 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

8.7 

13 

15.0 

9.8 

2.0 

-3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.2 

14 

10.0 

1L5 

2.0 

-2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

7.7 

15 

9.0 

12  5 

-12.0 

-1.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

16 

12.0 

12.9 

-13.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

6.4 

17 

12.0 

12.7 

10 

-1.2 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

6.4 

18 

10.0 

12.8 

1 0 

-1  9 

0 50 

0.00 

0.5 

0.0 

5.6 

19 

10.0 

13.8 

-6.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

20 

8.0 

14.0 

1.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

21 

8.0 

14.3 

1.0 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

22 

10.0 

14.4 

-6.0 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

23 

9.0 

14.0 

-5.0 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.7 

24 

11.0 

12.8 

-2.0 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.3 

25 

11.0 

12  6 

-2.0 

-1.6 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

2.0 

26 

12.0 

13.3 

1.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

10.0 

14.4 

0.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

9.0 

14.9 

-1.0 

-0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.4 

29 

11.0 

14.8 

-4.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

14.0 

14.9 

-5.0 

-0.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

10.9 

n.3 

-2,4 

-2,7 

0.0 

6.9 

Highest  Max  Temp:  19.0 

Total: 

4,5 

0,0 

4,5 

Lowest  Min  Temp:  -13,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  March  1985 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG-* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-3.0 

0 1 

-3.0 

-13.5 

0 00 

0.00 

00 

22.0 

42.3 

02 

-6.0 

-1.0 

-24.0 

-12,9 

0.00 

2.00 

2.0 

24.0 

42,0 

03 

1.0 

-1.8 

-21.0 

-13.3 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

41.8 

04 

-6.5 

-1.9 

-10.0 

-14,6 

0.00 

0.00 

0.0 

23,0 

41.3 

05 

-7.0 

-1.2 

-15.0 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

41.3 

06 

-5.0 

-1.1 

-18.5 

-15.4 

0.00 

4.20 

4.2 

27.0 

41.8 

07 

4.0 

-2.3 

-18.5 

-14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

26.0 

42.9 

08 

6.0 

-0.6 

-0.5 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

42.1 

09 

5.0 

2.8 

-0.5 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

41.9 

10 

5.0 

1.2 

-5.0 

-12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

21,0 

41.3 

11 

7.0 

2.2 

-7.0 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

40.5 

12 

4.0 

2.8 

-4.5 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

18,0 

39.2 

13 

9.0 

2.9 

-4.0 

-9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

38.3 

14 

10.5 

3.3 

-4.0 

-9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

37.3 

15 

14.0 

3.3 

-6.0 

-10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

36,3 

16 

14.0 

3.0 

-3.5 

-12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

35.2 

17 

10.0 

3.1 

-3.5 

-10.8 

0.00 

0.00 

0.0 

2,0 

33.7 

18 

10.5 

5.2 

-5.0 

-8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

32.6 

19 

6.0 

5.4 

-4.5 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

31.6 

20 

5.0 

5.3 

-2.5 

-8  3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

30.2 

21 

6.0 

2.9 

-10.0 

00 

o 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

29.1 

22 

5.0 

4.0 

-10.0 

-9.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

28.4 

23 

5.0 

3.7 

-5.5 

-8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

27  7 

24 

5.0 

3.9 

-4.5 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

27.2 

25 

4.5 

6.0 

-10.0 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25.8 

26 

5.0 

6.9 

-10.0 

-6.7 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

24  7 

27 

1.0 

5.5 

-7.5 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

22.9 

28 

0.5 

4.9 

-5.0 

-7.4 

0.00 

1.60 

1.6 

1,0 

22.3 

29 

3.0 

5.8 

-5.5 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0 

20.9 

30 

70 

7.4 

-4.5 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

19.4 

31 

11.5 

7.7 

2.0 

-3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

17.6 

Monthly  Mean: 

2*9 

.-7*5 

-10.0 

iiiiiiiiiiii: 

iiiiiiiilil 

10.2 

33*5 

Highest  Max  Temp:  14.0  °C 

Total: 

0*0 

7*8 

7*8 

Lowest  Min  Temp:  -24,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  torfest  S«^ce^ 


Winter  1984/1985  Climate  Report 


STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m 


October  - March 

Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

-2.84 

Actual  Mean  Winter  Min  Temp 

-15.18 

%inier  MkrTenSp 

-0.61 

■ • . — - - " 

12.65 

Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Ebi^Hec^fltatmandSnowcxiQ^  ISbrmalSxjwonQoind  STowonO-omd 


Total  Rain  (mm)  27.4 


132.9 


* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 

Saturday,  April  17, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Laid  and  Forest  Services 

' Climate  Report i . 

STATION:  Grovedale  February  1985 


Location 

: Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-19.0 

-6.3 

-29.0 

-18,3 

0 00 

0.00 

0.0 

15.0 

49.5 

02 

-18.5 

-4.6 

-35.0 

-18.6 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

48.8 

03 

-15.0 

-5.0 

-34.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

48.6 

04 

-4.0 

-3.2 

-23.0 

-18.2 

0 00 

5.20 

5.2 

20.0 

48.3 

05 

-10.5 

-4.3 

-27,0 

-18,2 

0.00 

2.00 

2.0 

22.0 

48,1 

06 

-21.0 

-4.1 

-29.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

48.0 

07 

-19.0 

-3.3 

-30.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

47.7 

08 

-29.0 

-4.9 

-38.0 

-17.3 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

47.3 

09 

-27.0 

-6.0 

-41.0 

-18.7 

0.00 

0.01 

0.0 

22.0 

47.4 

10 

-34.0 

-6.0 

-34.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

48,0 

11 

-24.0 

-5.6 

-29.0 

-16.7 

0.00 

5.20 

5.2 

27.0 

48.5 

12 

-21.0 

-4.3 

-31.0 

-16.0 

0.00 

9.20 

9.2 

36.0 

48.0 

13 

-15.0 

-3.3 

-26,0 

-16.6 

0,00 

1.20 

1.2 

37.0 

48.5 

14 

3.0 

-3.1 

-19.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

36  0 

48.3 

15 

0.0 

-5.8 

-5.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

36.0 

48,0 

16 

-1.0 

-7.2 

-16.0 

-17.8 

0.00 

0.01 

0.0 

36  0 

48.0 

17 

-8.0 

-5.7 

-24.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

36.0 

47.7 

18 

5.0 

-3.9 

-12,0 

-17  9 

0.00 

0,00 

0.0 

34.0 

48,3 

19 

5.0 

-1.4 

-5.0 

-14.5 

0.00 

0.20 

0.2 

32.0 

47.6 

20 

0.0 

-1.1 

-18.0 

-13,6 

0.00 

0.80 

0.8 

32,0 

47.0 

21 

7.0 

-1.1 

-10.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

30.0 

46.3 

22 

-5.0 

-1.4 

-21.0 

-14.3 

0.00 

0.00 

0.0 

30.0 

46.0 

23 

3.5 

-1.0 

-16.0 

-12.7 

2.00 

0.00 

2.0 

27.0 

46.3 

24 

-3.0 

0.3 

-12.0 

-13.6 

0.00 

2.40 

2.4 

29.0 

45.8 

25 

-1.0 

0.2 

-14.0 

-13.9 

0.00 

0.00 

0.0 

29,0 

44.9 

26 

5.0 

0.6 

-2.0 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

44,5 

27 

12.5 

-0.1 

-3.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

43.7 

28 

4.0 

-0.3 

-2.0 

-12.6 

0.00 

0.00 

0.0 

22,0 

43.0 

Monthly  Mean:  -8*2 

'-3*3, 

-20*9 

-163) 

47*2 

Highest  Max  Temp:  12.5 

Total: 

2.0 

26.2 

iiliil 

Lowest  Min  Temp:  -41.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month;  23.7 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION:  Grovedale  January  1985 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118  88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

50 

-9.9 

-19  0 

-21.1 

0 00 

0.00 

0.0 

25.0 

35.5 

02 

10.0 

-9.1 

2.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

21,0 

35,8 

03 

5.0 

-9.6 

0.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

19,0 

36,8 

04 

2.0 

-9.3 

-4.5 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

37.7 

05 

5.5 

-9.5 

-7,0 

-23,1 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

38.5 

06 

1.0 

-9.5 

-3.5 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

39.7 

07 

4.0 

•1.1 

-13.0 

-20.8 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

39.8 

08 

-7.0 

-10.9 

-22.0 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

16,0 

41.7 

09 

-8.5 

-12.8 

-21.0 

-22.6 

0.00 

0.00 

0.0 

16  0 

42.3 

10 

-8.5 

-12.3 

-21.0 

-22.1 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

42.8 

11 

-4.0 

-9  6 

-21.5 

-20.3 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

43.8 

12 

6.5 

-7.0 

-18.0 

-19.4 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

44.8 

13 

2.0 

-6.8 

-5.5 

-18.0 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

45.2 

14 

4.0 

-7.2 

-6.0 

-19.6 

0.00 

2.20 

2.2 

15.0 

46.2 

15 

6.0 

•5.1 

-3.5 

-18.1 

0.00 

6.40 

6.4 

19.0 

46.8 

16 

7.5 

-6.3 

-2.5 

-19.3 

2.40 

0.01 

2.4 

16.0 

47.7 

17 

5.0 

-6.9 

-2.5 

-19,0 

0.00 

2.00 

2.0 

17,0 

47.6 

18 

-11.0 

-6.8 

-18.0 

-18.9 

0.00 

0.00 

0,0 

17.0 

47.8 

19 

-10.5 

-5.6 

-18.0 

-18.8 

0.00 

3.00 

3.0 

20.0 

47.3 

20 

1 

p 

-4.2 

-16.5 

-16,6 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

47.0 

21 

-10.0 

-4.1 

-21.0 

-14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

47.3 

22 

3.5 

-4.1 

-12.5 

-16.4 

0.00 

0.00 

0.0 

19.0 

47.2 

23 

6.0 

-5.2 

-12.5 

-18.4 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

47.0 

24 

4.0 

-6.3 

-15.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

48.3 

25 

2.5 

-6.2 

-16.0 

-18,7 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

49.5 

26 

-0.5 

-6.4 

-9.5 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

16,0 

49.3 

27 

-1.5 

-5.9 

-13.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

50.0 

28 

-1.5 

-6.4 

-15.0 

-18.1 

0 00 

0.00 

0.0 

16,0 

50.7 

29 

-16.0 

-6.7 

-33.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

51,7 

30 

-13.0 

-4.7 

-35.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

51.0 

31 

-13.0 

-5.6 

-30.5 

-17.6 

0.00 

0.00 

0,0 

15,0 

50,4 

Monthly  Mean: 

•lA 

wmm-- 

-193 

iiiiiiiiii 

lllllllllllll 

173 

453 

Highest  Max  Temp:  10.0 

°C 

Total: 

2,4 

13.6 

16.0 

Lowest  Min  Temp:  -35^0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alt^rta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

. Climate  Report 

STATION:  Grovedale  December  1984 


Location 

: Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

formal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-14.0 

-4.8 

-28  5 

-16  1 

0.00 

0.00 

0.0 

21.0 

17.4 

02 

-10.5 

-5.0 

-29.0 

-17.6 

0 00 

0.00 

0.0 

210 

18.4 

03 

-13.0 

-6.9 

-26.5 

-17.5 

0.00 

0.00 

00 

21.0 

19  3 

04 

-3.0 

-4.8 

-26.5 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

21.0 

20  5 

05 

5.0 

-4.5 

-21.5 

-16,9 

0.00 

0 00 

00 

18.0 

20.4 

06 

4.0 

-4.4 

-20.5 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

20.6 

07 

2.5 

-5.9 

-3.0 

-19.0 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

20.8 

08 

3.0 

-6.2 

-4.5 

-18  2 

0.00 

0 00 

0.0 

15,0 

22.0 

09 

5.0 

-6.2 

-8.0 

-18.0 

0.00 

3.00 

3.0 

14.0 

24.4 

10 

-12.0 

-6.5 

-19.5 

-17  8 

0.00 

0.00 

0.0 

13,0 

24.9 

11 

-15.0 

-4.1 

-28.5 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

13,0 

25  3 

12 

-14.0 

-4.8 

-19.0 

-16  2 

0.00 

0.00 

0.0 

13  0 

25.3 

13 

2.5 

-3.8 

-22.5 

-17.0 

0.00 

0.00 

00 

12  0 

25.9 

14 

-11.0 

-3.9 

-13.5 

-14.9 

0.00 

5.60 

5.6 

17.0 

26.0 

15 

-24.0 

-3.6 

-24.5 

-15.9 

0.00 

0.01 

0.0 

17.0 

25.9 

16 

-18.0 

-3.9 

-37.0 

-17  1 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

25.5 

17 

-13.5 

-5  6 

-38  5 

-18.4 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

26.9 

18 

-2.5 

-6.1 

-26.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

00 

16.0 

28.0 

19 

1.5 

-5.2 

-9.5 

-17.2 

0.00 

2.00 

2.0 

18.0 

27.5 

20 

1.5 

-5.1 

-13.5 

-17.1 

. 0.00 

0.00 

0.0 

18  0 

27.8 

21 

-13.0 

-6.9 

-36.5 

-17.4 

0.00 

2.60 

2.6 

20.0 

28.2 

22 

-21.0 

-6  1 

-26.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

20  0 

28  9 

23 

-19.0 

-6.4 

-40.0 

-18.5 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

29.1 

24 

-19.0 

-6.0 

-40.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

29.5 

25 

-20.0 

-4.4 

-28.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

29  5 

26 

-38.0 

-5.1 

-42.0 

-15.6 

0.00 

0.00 

00 

20  0 

30.3 

27 

-31.0 

-6.9 

-44.0 

-19.3 

0.00 

9.20 

9.2 

29  0 

31.4 

28 

-28.5 

-10.2 

-44.0 

-20.1 

0 00 

0 00 

0.0 

29.0 

32.0 

29 

-23.5 

-8.4 

-33.5 

-20.1 

0.00 

0.01 

0.0 

29  0 

32.2 

30 

-15.0 

-6.4 

-43.5 

-19.7 

0.00 

0 00 

0.0 

28.0 

33.0 

31 

-8.0 

-8.3 

-38.0 

-21  1 

0.00 

0.00 

0.0 

28,0 

34.2 

Monthly  Meal 

i:  -1L7 

-5,7 

-27.0 

-17.7 

19-3  26-1 

Highest  Max  Temp:  5.0  °C  Total:  0.0  22.4 

Lowest  Min  Temp:  -44.0  Normal  Precipitation  for  the  Month: 

22.4 

32.0 

Annual  Mean 

: 7.98 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 
Normal  Annual  Precipitation: 

327,7 

139.9 

467,6 

453.3 

Annitiaj  T^jpemti;ir€:k  I.43I 


^44*0| 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION;  Grovedale 


November  1984 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Yeare  of  Record:  21 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual  Normal 
SOG*  SOG* 
(cm)  (cm) 

01 

-15.0 

3.4 

-33.5 

-8.1 

0.00 

1.20 

1.2 

10  0 

3.0 

02 

-13  0 

4.1 

-20.5 

-6.7 

0.00 

2.00 

2.0 

12,0 

3.1 

03 

-8.0 

3.8 

-15.5 

-5.8 

0.00 

2.60 

2.6 

14.0 

3.2 

04 

00 

4.5 

-19.5 

-4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

3.9 

05 

4.0 

4.1 

-14.0 

-5,4 

0,00 

0.00 

0.0 

13  0 

4,1 

06 

-5.5 

3.0 

-17.5 

-6.8 

0.00 

2.80 

2.8 

15.0 

4.9 

07 

-1.5 

05 

-15.5 

-7.2 

0 00 

0.00 

0.0 

15.0 

4.9 

08 

-14.5 

-0.3 

-22  0 

-8.5 

0,00 

0.00 

0.0 

15.0 

5.3 

09 

-0.5 

-0.3 

-22.5 

-10.7 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

6.7 

10 

-7  0 

-1.4 

-20.0 

-11.1 

0.00 

3.20 

3.2 

18,0 

7.3 

11 

-12.5 

-0.9 

-13.5 

-11.5 

0.00 

5.20 

5.2 

23.0 

7.9 

12 

-14.0 

0.5 

-24.0 

-10.9 

0.00 

6.20 

6.2 

29.0 

8.5 

13 

-14.5 

0.4 

-17.5 

-11,1 

0,00 

4.80 

4.8 

34.0 

8.9 

14 

-15.0 

-03 

-27.0 

-10.9 

0.00 

0.01 

0.0 

34.0 

9.5 

15 

-12.0 

0.2 

-28.0 

-11,4 

0.00 

0.00 

0.0 

34.0 

10.1 

16 

-12.0 

-1.0 

-17.0 

-13.2 

0.00 

0.00 

00 

34.0 

10.4 

-3.0 

-3.6 

-14.0 

-13  1 

0.00 

0.00 

00 

34.0 

10.6 

18 

-1.5 

-4,2 

-7.0 

-12.3 

0.00 

0 00 

0.0 

33.0 

11,0 

19 

0.0 

-3.0 

-16.5 

-12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

31.0 

11.2 

20 

3.0 

-3.0 

-15.0 

-13  0 

0 00 

0.00 

0.0 

29.0 

12.7 

21 

-2.0 

-43 

-16.5 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

29.0 

12.9 

22 

90 

-2.9 

-10.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

25  0 

14.3 

23 

3.0 

-3  8 

-3.0 

-15.7 

0.00 

0.00 

0.0 

23  0 

15.1 

24 

-3.0 

-46 

-15.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

23  0 

15.8 

25 

-1.0 

-5.4 

-21.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

16.0 

26 

-4.0 

-5  2 

-22  5 

-16.3 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

15.9 

27 

-4.5 

-2.1 

-22.5 

-15  1 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

15.5 

28 

-7.0 

-0.7 

-9  5 

-10  2 

0.00 

0 60 

0.6 

22.0 

15.1 

29 

-7.0 

-1.1 

-19  0 

-12.1 

0.00 

0.00 

00 

22.0 

16  8 

30 

-12.5 

-2.6 

-24.5 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

17.3 

Monthly  Mean:: 

; -0.9 

1^18.1 

^113 

\ 

,;.22.9 

iiiiiiiiiii 

Highest  Max  Temp:  9.0  ®C 

Total: 

0,0 

28,6 

28.6 

N 

Lowest  Min  Temp:  -33.5 

°C  Normal  Precipitation  for  the  Month: 

; 27.8 

sS 

• SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Proteclipn  ~ Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  1984 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Mm 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

16.5 

15.6 

-3.5 

0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

02 

14.0 

15.3 

5.5 

1.7 

5.00 

0.00 

5.0 

0.0 

0.0 

03 

18.0 

15.2 

6.5 

2.0 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.5 

04 

17.0 

14.4 

7.0 

1.3 

100 

0.00 

1.0 

0.0 

06 

05 

15.5 

14.0 

6.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.7 

06 

16.0 

13.6 

-2.0 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

16.5 

13.0 

-0.5 

0.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

OS 

18.5 

12.7 

2.0 

-0.6 

2.00 

0.00 

2.0 

00 

0.1 

09 

17.5 

12.4 

1.5 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

04 

10 

15.0 

13.4 

-0.5 

1.1 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.9 

11 

12.0 

13.6 

7.0 

0.6 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

06 

12 

15.0 

14.6 

-2.5 

-1.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

13 

11.0 

11.1 

2.0 

-0.6 

3.40 

0.00 

3.4 

0.0 

0.4 

14 

7.5 

11.4 

3.5 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

6.5 

10.1 

1.0 

-1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.6 

16 

-1.0 

8.7 

2.0 

-1.1 

0.00 

12.40 

12.4 

12.0 

1.3 

17 

-3.0 

8.1 

-4.0 

-2.6 

0 00 

4.60 

4.6 

17.0 

1.3 

18 

-3.5 

8.8 

-5.5 

-3.5 

0 00 

11.00 

11.0 

28.0 

1.8 

19 

-0.5 

8.5 

-4.5 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

20 

20 

0.5 

8.8 

-3.5 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

253 

1.8 

21 

3.0 

10.2 

-6.0 

-2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

1.8 

22 

6.5 

10.1 

-7.0 

-4.3 

5 40 

0.00 

5.4 

13.0 

1.5 

23 

•3.5 

9.3 

-4.5 

-4.1 

2.80 

0.00 

2.8 

7.0 

12 

24 

3.0 

9.3 

-0.5 

-1.4 

2.80 

0.00 

2.8 

5.0 

1.1 

25 

5.5 

8.6 

0.0 

-1.1 

0.00 

3.00 

3.0 

6.0 

1.3 

26 

-10.0 

7.0 

-10.5 

-3.5 

0 00 

1.00 

1.0 

7.0 

1.8 

27 

-13.5 

5.9 

-16.0 

-4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

7.0 

1.8 

28 

-13.0 

4.9 

-25.5 

-6.4 

0 00 

0.00 

00 

7.0 

1.8 

29 

-14.5 

3.8 

-24.5 

-7.4 

0 00 

2.20 

2.2 

9.0 

16 

30 

-18.0 

5.3 

-20.5 

-6.3 

0 00 

0.01 

00 

9.0 

2.0 

31 

-16.0 

3.8 

-35.5 

-7.8 

0 00 

0.00 

0.0 

9.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

4.7 

10.4 

-43 

6*8 

1*0 

Highest  Max  Temp:  18.5  °C 

Total: 

23.0 

34.2 

57.2 

Lowest  Min  Temp:  -35*5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  September  1984 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Mm 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

13.5 

18.6 

3.0 

6.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

12.5 

18.9 

0.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

14.5 

20.2 

-LO 

6.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

11.5 

17.8 

1.0 

5.4 

2 00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

05 

18.0 

17.9 

1.5 

4,9 

34  60 

0,00 

34.6 

0.0 

0.0 

06 

9.0 

18.1 

8.0 

4.8 

15.00 

0.00 

15.0 

0.0 

0.0 

07 

8.5 

17.0 

5.5 

4.7 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

08 

8.5 

17.4 

4.0 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

9.5 

17.5 

3.5 

3.4 

5.60 

0.00 

5.6 

0.0 

0.0 

10 

8.5 

18.1 

6.0 

4.5 

5.20 

0.00 

5.2 

0.0 

0.0 

11 

8.5 

18.3 

5.5 

4.2 

8 00 

0.00 

8.0 

0.0 

0.0 

12 

11.0 

17.2 

5.0 

4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14.5 

17  6 

2.0 

3.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

16.5 

17.0 

-3.0 

3.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

16.5 

17.0 

-3.5 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

18.5 

15.3 

3.5 

4.1 

3 00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

17 

17.5 

14.4 

7.0 

2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

18 

16.0 

15.6 

7.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

19 

15.5 

15.7 

2.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

8.5 

15.8 

0.0 

0.4 

2.60 

0.00 

2.6 

0,0 

0.0 

21 

7.0 

17.0 

3.5 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

5.5 

17.8 

0.0 

30 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

4.5 

17  7 

■4.5 

2.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

24 

5.0 

16.6 

-3.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

3.0 

16.5 

-3.0 

1.9 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

0.1 

26 

7.0 

16.0 

-9.5 

1,5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

11.5 

13.8 

-4.0 

1.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

28 

15.0 

15.2 

-7.0 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

00 

29 

14.0 

15.3 

-7.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

30 

18.5 

15  7 

-7.0 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.2 

Monthly  Mean: 

11.6 

16.9 

0.5 

33 

0,0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  18.5 

Total; 

76.4 

0,0 

76.4 

Lowest  Min  Temp;  -9.5  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protectioa  - Land  and  Forest  Services 


Summer  1984  Climate  Report 


STATION:  Grovedale  April  - September 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


16.85 

3TT 


} 

3.05 

■ . 

Weekfy  Average  Terqperatures 


Avg  Max  T 
Avg  Min  T 


■ Avg  Normal  Max  T 
• Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Snow  on  Ground 


— Snow  on  Ground 


Total  Rain  (mm) 

304.7 

Total  Summer  Precip  (mm) 

(an): 

?if*4^3.0 

s . NoimatSummer  Precip  (mm) 

Summer  Highest  Max  Temp: 

30.5 

Summer  Highest  Min  Temp: 

■■^7,‘vV  c ~~  - j jtif  ~ 

rj^ 

Summer  Lowest  Min  Temp: 

T Summer  Mean  Temperature: 

9,95 

Normal  Summer  MeapTemperatore: 

15.0 


-9.5 


11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  August  1984 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671  m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max: 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG'' 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

29.5 

23.6 

95 

9.2 

0.80 

0 00 

0,8 

00 

0.0 

02 

27.5 

23.7 

12.5 

9.1 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

03 

26.0 

23.2 

ILO 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

28.5 

24.6 

12.0 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

05 

28.5 

24.4 

10.5 

8.5 

13.60 

0.00 

13.6 

00 

0.0 

06 

21.5 

24.8 

14.5 

9.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

22.0 

23.0 

2.5 

8.0 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.0 

08 

25.5 

22.9 

9.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

26.0 

24.3 

9.0 

7.3 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

10 

23.0 

22.5 

9.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

24.5 

22.2 

2.0 

7.9 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

12 

21.0 

23.7 

7.0 

8.5 

100 

0.00 

1.0 

00 

0.0 

13 

14.0 

22.8 

9.5 

7,7 

3.40 

0.00 

3.4 

0.0 

0.0 

14 

12.0 

23.1 

8.0 

8.8 

0 40 

0.00 

0,4 

0.0 

0.0 

15 

20.0 

22.0 

9.0 

7.8 

3.00 

0.00 

3.0 

0,0 

0.0 

16 

23.0 

21.0 

1.5 

7.3 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

17 

23  5 

21.5 

2.0 

68 

5.20 

0.00 

52 

0,0 

0.0 

18 

23.5 

22.5 

3.0 

7.5 

2 20 

0.00 

2.2 

0,0 

0.0 

19 

19.0 

23.0 

5.0 

6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

22.0 

21.9 

9.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

24.0 

21.4 

4.0 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

25.0 

21.7 

8.0 

5.4 

3 00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

23 

22.0 

20.6 

6.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

22.0 

20.2 

6.0 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

19.0 

19.9 

5.0 

5.1 

0 40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

26 

21.0 

20.6 

11.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

27 

15.5 

21.4 

2.5 

5.6 

5.80 

0.00 

5.8 

0.0 

0.0 

28 

14.0 

20.6 

4.0 

5.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

15.0 

19.5 

3.0 

6.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

14.0 

19.4 

0.0 

5.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

13.5 

18.9 

0.0 

5.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

21.5 

22*1 

6.6 

.7*2 

iiiiiiiiii 

6*0 

6*6  : 

Highest  Max  Temp:  29*5 

Total: 

43*0 

0*0 

43.6 

Lowest  Min  Temp:  0.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale 


July  1984 


Location: 

Lat:  55.02  Long; 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

18.0 

21.5 

8.0 

92 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

19.0 

21.5 

9.5 

9.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

20.0 

21.6 

6.0 

9.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

20.5 

20.8 

5.5 

8.3 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

05 

19.5 

20.5 

10  0 

9,3 

0.80 

0.00 

0.8 

0,0 

0.0 

06 

19.5 

21.8 

2.5 

9.6 

2.80 

0.00 

2.8 

0.0 

0.0 

07 

17.0 

21.6 

8.0 

8.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

18.5 

22.0 

8.0 

9.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

09 

22.0 

22.2 

8.5 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

10 

21.0 

22.5 

6.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

11 

24.5 

22.6 

2.0 

9,2 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

12 

18.5 

22.5 

11.0 

10.0 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

13 

20.5 

21.5 

8.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

21.5 

21.6 

5.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

23.0 

21.3 

4.5 

8.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

16 

27.5 

21.4 

2.5 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

22.0 

22.1 

5.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

22.0 

22.2 

-0.5 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

19 

20.5 

23.2 

3.5 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

18.5 

23.4 

6.0 

8.2 

7.60 

0,00 

7.6 

0.0 

0.0 

21 

18.0 

23.3 

8.5 

9.7 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

22 

24.0 

23.8 

3.5 

8.9 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

23 

27.0 

23.3 

4.0 

8,4 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

24 

28.5 

23.9 

6.5 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

30.5 

24.7 

5.5 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

28.5 

24.6 

7.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

27.0 

24  5 

15.0 

88 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

26.5 

23  4 

6.0 

8.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

28.5 

24.1 

10.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

29.0 

24.8 

70 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

30.0 

24.6 

9,5 

9.3 

0.00 

0.00 

00 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean: 

22,9 

22J 

liililli 

^,9 

. 

Highest  Max  Temp:  30.5  °C 

Total: 

16.2 

0*0 

16.2 

Lowest  Min  Temp:  -0.5  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation: 

671m 

June  1984 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

17.0 

21.0 

4.5 

7.4 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

02 

18.0 

19.5 

7.5 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

17.0 

19.4 

5.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

17.0 

19.5 

1.0 

5.8 

4.60 

0.00 

4.6 

0.0 

0.0 

05 

12.5 

19.3 

8.5 

6.4 

16,80 

0.00 

16  8 

0.0 

0.0 

06 

15.0 

19.6 

9.5 

5.8 

17  40 

0.00 

17.4 

0.0 

0.0 

07 

13.5 

20.3 

10.0 

5.0 

15.80 

0.00 

15.8 

0.0 

0.0 

08 

18.0 

20.7 

8.5 

5.9 

4.40 

0.00 

4.4 

0.0 

0.0 

09 

20.0 

21.0 

2.0 

5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

23.5 

21.0 

1.0 

5,9 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

11 

23.5 

20.5 

7.0 

6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

24.0 

20.4 

6.0 

7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

25.0 

21.0 

7.0 

6,1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

14 

21.0 

20.5 

3.5 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

20.0 

20.7 

2.5 

6.6 

0 60 

0.00 

06 

0.0 

0.0 

16 

16.0 

19.9 

6.0 

6.5 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

17 

15.5 

20.0 

2.0 

6.1 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

15.0 

20.5 

-0.5 

6.5 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

17.0 

20.4 

-2.0 

6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

19.5 

20.5 

2.0 

7.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

21.0 

21.0 

4.5 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23.0 

21.9 

2.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24.0 

21.6 

5.5 

7.6 

0.01 

0.00 

00 

00 

0.0 

24 

20.5 

20.9 

5.5 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

21.5 

21.1 

4.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

26 

19.5 

22.8 

7.0 

8.6 

1,00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

27 

19.5 

21.8 

4.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

20.0 

21.4 

6.5 

8.0 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

29 

12.5 

21.1 

10.0 

8.2 

32  40 

0.00 

32.4 

0.0 

0.0 

30 

17.0 

21.8 

75 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

iMonthly  Mean: 

18.9 

20.7 

4.9 

^ \ 

ao 

0,0 

Highest  Max  Temp:  25,0 

Total: 

99,2 

0,0 

99.2 

Lowest  Min  Temp:  -2.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  70,0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Lmd  and  Forest  Services 

Climate  Report i 

STATION:  Grovedale  May  1984 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

16.5 

15.9 

-3.5 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.0 

02 

17.0 

14.6 

-3.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.4 

03 

ILO 

14.1 

2.0 

-0.2 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0,1 

04 

15.0 

15.0 

0.5 

-0.1 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.4 

05 

13.5 

16.4 

-2.0 

1,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0,6 

06 

13.5 

15.4 

-2.0 

1.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

13.5 

16.2 

1.5 

2.8 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.2 

08 

13.0 

16.4 

-3.0 

-0.4 

4.80 

0.00 

4.8 

0,0 

0,2 

09 

7.0 

16.7 

3.5 

2.3 

7.40 

0.00 

7,4 

0.0 

0.1 

10 

4.5 

16.1 

1.5 

2,0 

5.60 

0.00 

5.6 

0.0 

0.0 

11 

12.0 

16.7 

5.5 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

12 

17.5 

18.8 

-3.5 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

15.0 

18.0 

-2.0 

2.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

14 

17.0 

17.3 

0.5 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,4 

15 

12.0 

17.4 

6.0 

2,0 

4.20 

0.00 

4.2 

0,0 

0.3 

16 

6.0 

17.9 

6.5 

2.9 

27  80 

0.00 

27.8 

0.0 

0.0 

17 

12.0 

18.4 

3.0 

3,6 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

18 

16.0 

17.4 

-1.0 

4.1 

O.Ol 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

19 

17.0 

17.2 

0.0 

2.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

10.0 

16.9 

6.0 

3,8 

3.00 

0.00 

3.0 

0,0 

0.2 

21 

10.0 

16.5 

4.5 

2.0 

1.60 

0.00 

1.6 

0,0 

0,0 

22 

15.0 

15.9 

5.0 

3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

12.0 

17.0 

1.5 

3,1 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.0 

24 

15.0 

18.6 

2.0 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

17.0 

19.5 

2.0 

5,6 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.0 

26 

17.5 

19.1 

-1.0 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

27 

18.5 

18.5 

2.0 

3.7 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

28 

19.0 

19.9 

-1.5 

3,5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

29 

20.0 

20.8 

6.0 

4.7 

0.80 

0.00 

0.8 

0,0 

0,0 

30 

13.0 

20.0 

5.5 

5.0 

0.40 

0.00 

0,4 

0.0 

0.0 

31 

10.5 

20.1 

2.5 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0,0 

Monthly  Mean: 

13.8 

17.4 

L5 

zs 

0.0 

0.1 

Highest  Max  Temp:  20.0  °C 

Total: 

59.8 

0.0 

59.8 

Lowest  Min  Temp:  -3.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


• SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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■otection  - Land  and  Forest 


STATION:  Grovedale 


April  1984 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

15.0 

67 

-6.0 

-4.8 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

15.8 

02 

13.5 

8.7 

-2.0 

-3.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

14,1 

03 

16.0 

9.2 

-5.5 

-5.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

12.8 

04 

9.5 

7.0 

-0.5 

-6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.9 

05 

10.5 

7.4 

-5.5 

-5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

11,6 

06 

5.5 

7.5 

0.0 

-4.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

10.9 

07 

10.5 

8.7 

-4.0 

-5.7 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

10.8 

08 

11.5 

8.2 

-3.0 

4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.4 

09 

13.0 

8.4 

-6.5 

-6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

9.4 

10 

10.0 

8.1 

-4.5 

-5  0 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

9.1 

11 

12.0 

8.3 

-2.5 

4.6 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

8.9 

12 

12.5 

9.0 

-7.0 

4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.7 

13 

13.5 

9.8 

-4.0 

-3.6  . 

0,00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.2 

14 

23.5 

11.5 

-1.5 

-2.1  / 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.7 

15 

28.5 

12.5 

10.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

16 

10.0 

12.9 

-0.5 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

6.4 

17 

12.5 

12.7 

1.5 

-1.2 

0.01 

0.00 

00 

0.0 

6.4 

18 

14.5 

12.8 

2.0 

-1  9 

0.00 

0.00 

00 

00 

5.6 

19 

12.0 

13.8 

5.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

20 

17.0 

14.0 

3.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

21 

13.0 

14.3 

-2.0 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

22 

11.0 

14.4 

1.0 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

23 

9.0 

14.0 

-3.0 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.7 

24 

4.0 

12.8 

1.5 

0.0 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

2.3 

25 

6.5 

12.6 

0.0 

-1.6 

6.80 

0.00 

6.8 

0,0 

2.0 

26 

8.0 

13.3 

-7.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

10.0 

14.4 

-7.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

5.0 

14.9 

0.0 

-0.9 

0.00 

3.00 

3.0 

3.0 

1.4 

29 

13.0 

14.8 

-5.0 

1.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

15.0 

14  9 

-3.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

12.2 

11.3 

i!i:-2.7 

■ill"  "If.' 

lliillllllil 

0.1 

6.9 

Highest  Ma:E  Temp:  28.5 

Total: 

10,0 

3,0 

13.0 

Lowest  Min  Temp:  -7.0  Normal  Precipitation  for  the  Month;  19.5 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

' Climate  Report : 

STATION:  Grovedale  March  1984 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG** 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

40 

0.1 

-8.5 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0 

42.3 

02 

6.5 

-1.0 

-4.0 

-12,9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

42.0 

03 

5.0 

-1.8 

-7.5 

-13.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

41,8 

04 

8.0 

-1.9 

-8.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

41.3 

05 

75 

-1.2 

3.0 

-15,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

41,3 

06 

5.5 

-11 

-4.0 

-15.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

41.8 

07 

-0.5 

-2.3 

-60 

-14.5 

0.00 

0.00 

00 

0,0 

42.9 

08 

0.5 

-0.6 

-7.5 

-13,5 

0.01 

1.20 

1.2 

1.0 

42.1 

09 

11.5 

28 

-13.0 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

41.9 

10 

-2.0 

1.2 

-13.0 

-12.4 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

41.3 

11 

-2.0 

2.2 

-21.5 

-12.3 

0 00 

9.80 

9.8 

9.0 

40,5 

12 

-7.5 

2.8 

-15.0 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

39.2 

13 

-10.5 

2.9 

-15.0 

-9.6 

0.00 

0.01 

0.0 

9.0 

38,3 

14 

-12.5 

3.3 

-26  0 

-9.1 

0.00 

0.60 

0.6 

9.0 

37.3 

15 

-5.5 

3.3 

-28.5 

-10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

9,0 

36.3 

16 

50 

3.0 

-21.5 

-12.2 

0 00 

0.00 

0.0 

7.0 

35.2 

17 

4.0 

3.1 

-15.0 

-10.8 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

33.7 

18 

10.5 

5.2 

-5.0 

-8.4 

0 00 

1.80 

1.8 

6.0 

32.6 

19 

7.5 

54 

2.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

31.6 

20 

10.0 

5.3 

-7.5 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

30.2 

21 

2.0 

2.9 

0.5 

■ 1 
00 

b 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

29.1 

22 

10.0 

4.0 

-2.0 

-9.5 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

28.4 

23 

10.5 

37 

-1.5 

-8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

27,7 

24 

8.5 

39 

0.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

27.2 

25 

8.5 

6.0 

-5.5 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

25,8 

26 

9.5 

69 

-2.5 

-6.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

24,7 

27 

11.0 

5.5 

-4.5 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

22.9 

28 

8.5 

4.9 

-4.5 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

22.3 

29 

11.0 

58 

0.5 

-5.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

20.9 

30 

14.0 

74 

-7.5 

-4.3 

0.00 

0.00 

00 

00 

19.4 

31 

14.0 

7.7 

-6.0 

-3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

17.6 

Monthly  Mean: 

4,9 

X9 

iiiiilii 

-10.0 

liiliilliili 

liiiiil 

333 

Highest  Max  Temp:  14.0 

Total: 

0.0 

13,4 

13.4 

Lowest  Min  Temp:  -28.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

■«MMiMiMigaisa8iiiwaiaga§agi55tBa-^  ■ 


i 


Winter  1983/1984  Climate  Report 


STATION:  Grovedale  October  - March 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

0.61 

Actual  Mean  Winter  Min  Temp 

-11.47 

- Normal  Mean  Winter  Max  Temp 

v-0.57 

Weekly  Average  Temperatures 


— - — - - Avg  Max  T 
Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Rec^atatiai  and  Snowcn  Qound  Normal  Siowon  Qand  Siowon  Gand 


Total  Winter  Precip  (mm) 

124.4 

. Winter  Normal  Precip  (mm) 

164.8 

r Nomal  Winter  Snow  c^Grdmid  (cm) 

27.0 

Winter  Highest  Min  Temp: 

6.0 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-41.0 

Normal  Winter  MeanTemperature: 

-6.59 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 
Saturday,  April  17, 1999 
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Alberto  Enviroiimental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

'' ; Climate  Report ^ i 

STATION;  Grovedale  February  1984 


Location:- 

Lat:  55  02 

Long* 

-118.88 

Elevation: 

671  m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

6.5 

-6.3 

05 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

49.5 

02 

6.5 

-4.6 

-0.5 

-18.6 

0.00 

0.00 

0.0 

20  0 

48.8 

03 

9.0 

-5.0 

-7.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

48.6 

04 

12.5 

-3.2 

-16  5 

-18  2 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

48.3 

05 

7.5 

-43 

-12.5 

-18.2 

0.00 

0.00 

00 

13,0 

48,1 

06 

9.5 

-4.1 

-6.5 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

48.0 

07 

4.0 

-3.3 

-3.5 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

10  0 

47.7 

08 

9.0 

-4.9 

-3.5 

-17.3 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

47  3 

09 

-4.0 

-6.0 

-5.0 

-18.7 

0.00 

0 00 

0.0 

70 

47  4 

10 

-3.0 

-6.0 

-15.0 

-18  1 

0.00 

1.40 

1.4 

8.0 

48.0 

11 

-1.0 

-5.6 

-13.0 

-16  7 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

48.5 

12 

2.0 

-4.3 

-14.0 

-16  0 

0,00 

0.00 

0.0 

80 

48.0 

13 

4.0 

-3.3 

-10.0 

-16.6 

0.00 

0 00 

0.0 

7,0 

48.5 

14 

5.5 

-3.1 

-11.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

50 

48.3 

15 

-1.5 

-5.8 

-14.5 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

48,0 

16 

-10.5 

-7.2 

-11  5 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

48  0 

17 

-14.5 

-5.7 

-14  5 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

50 

47.7 

18 

4.0 

-3.9 

-16.5 

-17  9 

0,00 

0 00 

0.0 

4.0 

48.3 

19 

11.5 

-1.4 

-3.0 

-14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

47.6 

20 

11.5 

-1.1 

0.0 

-13  6 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

47.0 

21 

10.0 

-1.1 

-2.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

.0.0 

0.0 

46.3 

22 

5.0 

-1.4 

-2.0 

-14  3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

46  0 

23 

4.0 

-1.0 

-8.0 

-12,7 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

46,3 

24 

4.0 

0.3 

-13.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

45.8 

25 

5.0 

0.2 

-10.0 

-13.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

449 

26 

4.0 

06 

-11.0 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

44.5 

27 

4.0 

-0.1 

-4  0 

-11.5 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

43  7 

28 

4.0 

-0.3 

-4.0 

-12  6 

0.00 

0.00 

00 

0,0 

43  0 

29 

9.0 

7.3 

-5.0 

-6.8 

0.00 

1.40 

1.4 

10 

31.6 

Monthly  Mean: 

4,1 

-2,9 

-8,2 

-15,7 

6,2 

46,7 

Highest  Max  Temp:  12.5 

°C 

Total: 

0*0 

2.8 

2,8 

Lowest  Min  Temp:  -16.5  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

. ^ Climate  Report : 

STATION:  Grovedale  January  1984 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG*- 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

4.0 

-9.9 

-9.0 

-21.1 

0.00 

0.00 

0.0 

27  0 

35  5 

02 

7.0 

-9.1 

-2.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

00 

25.0 

35.8 

03 

7.0 

-9.6 

-3.5 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

36.8 

04 

5.0 

-9.3 

10 

-19.6 

0 00 

0.00 

00 

23.0 

37.7 

05 

9.0 

-9  5 

00 

-23.1 

0 00 

0.00 

0.0 

21.0 

38.5 

06 

0.0 

-9.5 

-3.0 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

39.7 

07 

-7.0 

-7.7 

-14.5 

-20  8 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

39.8 

08 

-9.0 

-10.9 

-17.5 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

41.7 

09 

-11.0 

-12.8 

-15  0 

-22.6 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

42.3 

10 

-13.5 

-12.3 

-17  0 

-22.1 

0.00 

5.40 

5.4 

25.0 

42  8 

11 

-1.5 

-9.6 

-23  5 

-20.3 

0.00 

2.20 

2.2 

27.0 

43.8 

12 

-3.0 

-7.0 

-15  0 

-19.4 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

44.8 

13 

-14.0 

-68 

-19.5 

-18  0 

0 00 

0,00 

0.0 

27.0 

45.2 

14 

-L5 

-7  2 

-29.5 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

46.2 

15 

-3.5 

-5.7 

-16.5 

-18  1 

0.00 

3.80 

3.8 

30  0 

46.8 

16 

-6.0 

-63 

-14  5 

-19.3 

0.00 

2.20 

2.2 

32.0 

47.7 

17 

-10.0 

-6.9 

-16  5 

-19.0 

0 00 

0.00 

0.0 

32.0 

47.6 

18 

-12.5 

-68 

-25.5 

-18  9 

0,00 

100 

1.0 

33  0 

47.8 

19 

-2.5 

-5.6 

-29  5 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

47.3 

20 

-3.5 

■4.2 

-24.5 

-16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

47.0 

21 

1.5 

-4.1 

-17  5 

-14.7 

0.00 

1.80 

1.8 

34.0 

47.3 

22 

2.0 

-4  1 

-14.0 

-16.4 

0.00 

0.00 

0.0 

33.0 

47.2 

23 

7.0 

-5.2 

-13.5 

-18.4 

0 00 

0.00 

0.0 

31.0 

47  0 

24 

-13.0 

-6.3 

-14.5 

-19.7 

0.00 

17.00 

17  0 

48  0 

48.3 

25 

-17.0 

-6.2 

-22  0 

-18.7 

0.00 

0 00 

0.0 

48.0 

49.5 

26 

7.0 

-6.4 

-24  0 

-18.3 

0.00 

2.00 

2.0 

48.0 

49.3 

27 

9.0 

-5.9 

-20.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

44.0 

50.0 

28 

7.0 

-6.4 

05 

-18.1 

0 00 

0 00 

0.0 

39.0 

50.7 

29 

6.5 

-6.7 

-7.0 

-18.3 

0 00 

0.00 

0.0 

35.0 

51.7 

30 

8.0 

-4.7 

-3.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

29.0 

51.0 

31 

5.5 

-5.6 

1.5 

-17.6 

0.00 

0.00 

0.0 

25.0 

50.4 

Monthly  Mean; 

-1.4 

-7A 

-13*8 

-19*3 

30.3 

45.1 

\ 0^'^' 

Highest  Max  Temp:  9.0 

°C 

Total: 

0.0 

35.4 

35.4 

Lowest  Min  Temp:  -29.5  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

• . Climate  Report 

STATION:  Grovedale  December  1983 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-12.5 

-4.8 

-29  0 

-16.1 

0.00 

0.00 

00 

30 

17.4 

02 

-2.0 

-5.0 

-25.0 

-17.6 

0.00 

0.00 

00 

3,0 

18.4 

03 

-3.0 

-6.9 

-21.0 

-17.5 

0 00 

0.00 

0.0 

30 

19.3 

04 

-2.0 

-4.8 

-17.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

20 

20  5 

05 

-4.0 

-4.5 

-23.0 

-16,9 

0 00 

0.00 

0.0 

20 

20.4 

06 

-9.0 

-4.4 

-14.0 

-17.4 

0.00 

4.00 

4.0 

6.0 

20  6 

07 

-10.0 

-5.9 

-32.0 

-19.0 

0.00 

0.60 

0.6 

6.0 

20  8 

08 

-30.0 

-6.2 

-40.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

22.0 

09 

-16.0 

-6.2 

-38.0 

-18.0 

0.00 

2.20 

22 

8.0 

24  4 

10 

-15.0 

-6.5 

-26  0 

-17.8 

0.00 

0.01 

0.0 

80 

24.9 

11 

-13.0 

-4.1 

-25.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

80 

25.3 

12 

-13.0 

-4.8 

-26.0 

-16.2 

0 00 

0.00 

0.0 

80 

25.3 

13 

-17.0 

-3.8 

-22.0 

-17.0 

0.00 

9.40 

9.4 

17  0 

25,9 

14 

-19.0 

-3.9 

-32.0 

-14.9 

0.00 

1.00 

1.0 

18.0 

26  0 

15 

-17.0 

-3.6 

-30.0 

-15.9 

0.00 

4.50 

45 

22.0 

25.9 

16 

-24.0 

-3.9 

-30.0 

-17.1 

0.00 

0.01 

0.0 

22.0 

25.5 

17 

-25.0 

-5.6 

-40  0 

-18.4 

0.00 

0.01 

00 

22,0 

26.9 

18 

-24.0 

-6.1 

-41.0 

-18  3 

0 00 

0.01 

00 

22.0 

28.0 

19 

-21.0 

-5.2 

-40.0 

-17.2 

0.00 

0.01 

0.0 

22.0 

27.5 

20 

-21.0 

“5.1 

-35.0 

-17.1 

0.00 

1,00 

1.0 

23  0 

27  8 

21 

-15.5 

-6.9 

-26.0 

-17.4 

0.00 

1.00 

1.0 

24.0 

28.2 

22 

-15.5 

-6.1 

-34.5 

-17.7 

0.00 

0.01 

0.0 

24.0 

28.9 

23 

-25.0 

-6.4 

-32.5 

-18.5 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

29.1 

24 

-19.0 

-6.0 

-39.5 

-17.9 

0.00 

0.00 

00 

24.0 

29.5 

25 

-11.0 

-4.4 

-20.0 

-14.9 

0.00 

2.20 

22 

26.0 

29.5 

26 

-11.0 

-5.1 

-19.0 

-15  6 

0.00 

1,00 

1.0 

27.0 

30.3 

27 

-11.5 

-6.9 

-25.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

31.4 

28 

-17.5 

-10.2 

-31.5 

-20  1 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

32.0 

29 

-15.0 

-8.4 

-33.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

27  0 

32.2 

30 

3.5 

-6.4 

-30.0 

-19.7 

0.00 

1.50 

1.5 

28.0 

33.0 

31 

5.0 

-8.3 

-15.5 

-21.1 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

34.2 

Monthly  Mean: 

-13,9 

. -5,7. 

-28,8 

-17.7. 

16.6 

26,1 

Highest  Max  Temp:  5.0  °C  Total:  0.0  28.5 

Lowest  Min  Temp:  -41.0  Normal  Precipitation  for  the  Month 

28.5 
: 32.0 

Annual  Mean: 

7.32 

^39 

-6ai 

-^4.12 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 

403,3 

112.5 

515.8 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


HMH 


Normal  Annual  MeanTeiitperature:|  2.43 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Envttonmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  November  1983 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

1st 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

5.0 

3.4 

-2  0 

-8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

02 

9.0 

4.1 

-1.0 

-6.7 

0.60 

0.00 

0.6 

0,0 

3.1 

03 

13.0 

3.8 

-4.0 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

06 

3.2 

04 

9.0 

4.5 

-4.0 

-4.5 

1.60 

0.00 

16 

0.0 

3.9 

05 

5.0 

4.1 

-1.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

06 

4J 

06 

7.0 

3.0 

o 

1 

-6.8 

0.00 

1.40 

1.4 

16 

4.9 

07 

0.0 

0.5 

-4.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0,0 

1.0 

4.9 

oa 

-4.0 

-0.3 

-9.0 

-8.5 

0.00 

5.50 

5.5 

66 

5.3 

09 

-5.0 

-0.3 

-4.0 

-10.7 

0 00 

0.00 

0.0 

6.0 

6.7 

10 

-4.0 

-1.4 

-5.0 

-11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

66 

7.3 

11 

1.5 

-0.9 

-7.0 

-1L5 

0.00 

0.00 

0.0 

56 

7.9 

12 

-1.0 

0.5 

-11.5 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

8.5 

13 

4.0 

0.4 

-11.0 

-lU 

0.00 

0.00 

0.0 

36 

8.9 

14 

4.0 

-0.3 

-8.0 

-10.9 

0 00 

0.00 

0,0 

1.0 

9.5 

15 

-3.0 

0.2 

-6.5 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0 

10.1 

16 

-0.5 

-1.0 

-9.0 

-13.2 

0 00 

0.00 

0.0 

1.0 

10.4 

17 

0.0 

-3.6 

-6.0 

-13.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.6 

18 

1.0 

-4.2 

-2  5 

-12.3 

0.00 

0.00 

00 

06 

116 

19 

-1.0 

-3.0 

-7.0 

-12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.2 

20 

2.0 

-3.0 

-5.0 

-13.0 

0.00 

0,00 

0.0 

0,0 

12,7 

21 

-4.0 

-4.3 

-8.0 

-16.2 

0.00 

4.00 

4.0 

46 

12.9 

22 

-10.0 

-2.9 

-10.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

14.3 

23 

-6.0 

-3.8 

-15.0 

-15.7 

0.00 

0,00 

0.0 

4.0 

15.1 

24 

-8.0 

-4.6 

-19.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0,0 

46 

15.8 

25 

-4.5 

-5.4 

-22.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

4,0 

16,0 

26 

-0.5 

-5.2 

-14.0 

-16,3 

0.00 

0.00 

0.0 

46 

15,9 

27 

1.5 

-2.1 

-13.0 

-15.1 

0.00 

0.01 

0.0 

3.0 

15.5 

28 

-0.5 

-0.7 

-6.0 

-10.2 

0.00 

0,00 

0.0 

3.0 

15.1 

29 

-60 

-1.1 

-12.0 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

36 

16.8 

30 

-9.0 

-2.6 

-19.0 

-15.0 

0.00 

0.00 

0,0 

3.0 

17.3 

Monthly  Meim: 

-0.2 

-0,9 

-8.2 

-11,5 

2.4 

: 10.1 

Highest  Max  Temp;  13,0  ®C 

Total: 

2,2 

10,9 

13.1 

Lowest  Min  Temp;  -22.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  27.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  1983 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Actual 

Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG^ 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

18.0 

15.6 

-6.0 

09 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

b.i 

02 

14.0 

15.3 

5.0 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

03 

16.5 

15.2 

3.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

04 

6.0 

14.4 

4.5 

1.3 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

06 

05 

7.5 

14.0 

-0.5 

1,6 

9.40 

0.00 

9.4 

0,0 

0.7 

06 

11.0 

13.6 

-3.5 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

05 

07 

12.0 

13.0 

-4.0 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

02 

08 

10.0 

12.7 

-8.5 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

01 

09 

10.0 

12.4 

-2.5 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

04 

10 

9.0 

13.4 

-1.0 

1.1 

0.00 

6 00 

60 

60 

0.9 

11 

16.5 

13.6 

-0.5 

0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.6 

12 

20.0 

14.6 

-0.5 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.6 

13 

9.0 

11.1 

5.0 

-0.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

14 

3.0 

11.4 

2.0 

-0.1 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.4 

15 

0.0 

10.1 

-5.0 

-1.3 

0.00 

6.00 

6.0 

6.0 

0.6 

16 

3.0 

8.7 

-6.0 

-1.1 

0.00 

0.00 

0,0 

4.0 

13 

17 

9.0 

8.1 

-3.0 

-2.6 

0.00 

0.00 

00 

2.0 

1.3 

18 

13.0 

88 

-4.0 

-3.5 

0.00 

0,00 

00 

0.0 

1.8 

19 

14.0 

8.5 

-0.5 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20 

20 

11.0 

8.8 

- -3.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

21 

14.0 

10.2 

-3.0 

-2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

22 

12.0 

10.1 

-5.0 

-4.3 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

1.5 

23 

7.5 

9.3 

-3.0 

-4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.2 

24 

6.0 

9.3 

-6.0 

-1.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

1.1 

25 

13.0 

8.6 

5.0 

-1.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

26 

7.0 

7.0 

-5.5 

-3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

1.8 

27 

9.0 

5.9 

-2.0 

-4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

18 

28 

11.0 

4.9 

-3.0 

-6.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1 8 

29 

11.0 

3.8 

3.0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

30 

13.0 

5.3 

6.0 

-6.3 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

2.0 

31 

4.0 

3.8 

1.0 

-7,8 

6.20 

0 00 

6.2 

00 

1.9 

Monthly  Mean: 

10.3 

: 10,4 

-iJ 

-1.8 

0.6 

LO 

Highest  Max  Temp:  20.0  °C 

Total: 

19,2 

12,0 

31.2 

Lowest  Min  Temp:  -8.5  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report : 

STATION:  Grovedale  September  1983 


Location; 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Actual  Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Norma] 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG* 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

18.5 

18.6 

11.5 

6.8 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

02 

20.0 

18.9 

11.5 

5.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

18.5 

20.2 

12.0 

6.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

04 

16.5 

17.8 

2.0 

5.4 

7.40 

0.00 

7.4 

0.0 

0.0 

05 

15.0 

17.9 

6.0 

4,9 

0,20 

0.00 

0.2 

0,0 

0.0 

06 

14.0 

18.1 

0.0 

4.8 

2.60 

0.00 

2.6 

0,0 

0.0 

07 

11.5 

17.0 

1.5 

4.7 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

08 

14.0 

17.4 

-3.5 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

10.0 

17.5 

4.0 

3.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

15.0 

18.1 

-1.5 

4.5 

3.20 

0.00 

3.2 

0,0 

0.0 

11 

14.5 

18.3 

-3.5 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

14.5 

17.2 

1.0 

4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

13 

13.5 

17.6 

0.5 

3,1 

1.00 

0.00 

1.0 

0,0 

0,0 

14 

16.0 

17.0 

3.0 

3.3 

5.20 

0.00 

5.2 

0.0 

0.0 

15 

13.0 

17  0 

2.5 

3,0 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

16 

8.0 

15.3 

1.0 

4.1 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

17 

7.0 

14.4 

1.0 

20 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

18 

8.0 

15.6 

-4.0 

1.9 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

12.0 

15.7 

-5.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

13.5 

15.8 

-1.0 

0.4 

0 40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

21 

20.0 

17.0 

10.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23.0 

17.8 

-2.0 

3.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

23.0 

17.7 

5.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

15.0 

16.6 

4.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

19.5 

16.5 

4.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

26 

17.0 

16.0 

2.0 

1.5 

0,00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

3.0 

13.8 

-5.5 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

5.0 

15.2 

-11.0 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

29 

8.5 

15  3 

-11.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

15.5 

15.7 

-10.5 

1.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

Monthly  Mean: 

14.1 

US 

0.8 

3.3 

0.0 

OS 

Highest  Max  Temp:  23,0 

Total; 

24,8 

0,0 

24.8 

Lowest  Min  Temp:  -11,5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37,4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Summer  1983  Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  - September 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

17.39 

Normal' Metm  ^mmer  Max  Temp 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

1.64 

4.36 

Weekfy  Average  Temperatures  - ^ - av|  Mk  t 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Showon  Ground 


Showon  Ground 


Summer  Highest  Max  Temp: 


Summer  Mean  Temperature: 


30.0 


9.52 


Summer  Highest  Min  Temp: 


Summer  Lowest  Min  Temp: 


Normal  Summer  jMeauTenqierature: 


16.5 


-17.0 


11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 
Sunday,  April  18, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  August  1983 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

24.0 

23.6 

13.0 

92 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

00 

02 

23.0 

23.7 

11.5 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

23.0 

23.2 

7.0 

9.2 

17.20 

0.00 

17.2 

0.0 

0.0 

04 

2L5 

24  6 

4.5 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

05 

24.0 

24.4 

4.5 

8.5 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

22.0 

24.8 

7.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

22.0 

23.0 

6.5 

8.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

24.0 

22.9 

6.0 

85 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

00 

09 

28.5 

24  3 

6.5 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

28.5 

22  5 

6.5 

84 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

24.5 

22.2 

16.5 

7.9 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

20.0 

23.7 

8.5 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

22.0 

22  8 

3.5 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

19.0 

23.1 

8.5 

8.8 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

15 

21.0 

22.0 

2.0 

7,8 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

16 

20.0 

21.0 

7.5 

73 

1 80 

0.00 

1.8 

0.0 

00 

17 

20.0 

21  5 

8.0 

6.8 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

00 

18 

15.0 

22.5 

10.0 

7.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

16.5 

23.0 

1.5 

6.9 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

20 

18.0 

21.9 

1.5 

7,3 

0.40 

0.00 

0.4 

0,0 

0.0 

21 

21.5 

21.4 

0.5 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

22 

23.5 

21.7 

20 

54 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24.0 

20.6 

2.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

24 

24.0 

20.2 

3.5 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

22.0 

19.9 

1.5 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

22.5 

20.6 

3.5 

58 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.0 

27 

22.0 

21.4 

2.5 

56 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

28 

22.0 

20.6 

5.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

29 

18.0 

19.5 

7.0 

6.6 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

30 

24.0 

19.4 

4.5 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

25.0 

18.9 

5.0 

5.6 

0,00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean: 

12.1 

22.1 

5.7 

73 

M 

M 

Highest  Max  Temp:  28.5 

Total: 

213 

0.0 

21.8 

Lowest  Min  Temp:  0.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta 

-Envin 

■lliliil 

anmeni 

iiiiUiili 

talProi 

Clir 

tectioi 

nateE 

i-  Ls 
.epor 

ind  and 
t 

1 Forest  Ser 

vices 

STATION: 

Grovedale 

July  1983 

Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Actual 

Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Norma] 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG* 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

14  0 

21.5 

12.0 

9.2 

16.00 

0.00 

16.0 

0.0 

0.0 

02 

21.0 

21.5 

12.5 

9.7 

9.00 

0.00 

9.0 

0.0 

0.0 

03 

24.5 

21.6 

12.5 

9.0 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

04 

23  0 

20.8 

110 

8.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

05 

22  0 

20.5 

65 

9,3 

7.20 

0.00 

7.2 

0,0 

0.0 

06 

20.5 

21.8 

5.0 

9.6 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

07 

19.5 

21.6 

8.0 

8.3 

21.00 

0.00 

21.0 

0.0 

0.0 

oa 

. 17.5 

22.0 

11.5 

9.2 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

09 

19.5 

22.2 

7.0 

8.6 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

10 

20  5 

22.5 

4.5 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

11 

20.5 

22.6 

10.5 

9.2 

1.20 

0.00 

1.2 

0,0 

0.0 

12 

19  5 

22.5 

9.0 

10.0 

1.40 

0.00 

1.4 

00 

0.0 

13 

16.0 

21.5 

5.0 

9.1 

12.60 

0,00 

12.6 

0,0 

0.0 

14 

15.0 

21.6 

9.0 

8.3 

21.00 

0.00 

21.0 

00 

0.0 

15 

16.0 

21.3 

9.5 

8.7 

8.60 

0.00 

8.6 

0.0 

0.0 

16 

18.5 

21.4 

7.5 

7.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

22.0 

22  1 

10.0 

8.6 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

18 

23.0 

22.2 

70 

8.6 

0.00 

0 00 

00 

0.0 

0.0 

19 

24.5 

23.2 

9.0 

7.8 

1150 

0.00 

11.5 

00 

0.0 

20 

20.0 

23.4 

12  5 

8.2 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

21.0 

23.3 

8.5 

9.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23.0 

23.8 

6.5 

8.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

25.0 

23  3 

6.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

25.0 

23.9 

6.0 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

22.0 

24  7 

11.0 

9.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

14.0 

24.6 

10  0 

9.3 

19.40 

0.00 

19.4 

0.0 

0.0 

27 

22.0 

24  5 

7.5 

8.8 

0 60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

28 

23.0 

23.4 

8.0 

8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

29 

22.0 

24.1 

9.0 

9 1 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

27.0 

24.8 

8.0 

9.1 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

31 

30.0 

24.6 

13.0 

9.3 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

21.0 

lllillli 

S.S 

8^ 

1111111111111 

ao 

0^0 

Highest  Max  Temp:  30.0  °C 

Total: 

135.1 

0.0 

135.1 

Lowest  Min  Temp:  4.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report : 

STATION:  Grovedale  June  1983 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG’* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

19.5 

21.0 

1.0 

7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

02 

15.5 

19.5 

-3.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

03 

13.0 

19.4 

-2.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

04 

13.5 

19.5 

-2.5 

5.8 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.0 

05 

18.5 

19.3 

0.0 

6,4 

3.20 

0.00 

3.2 

0,0 

0,0 

06 

16.5 

19.6 

2.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

20.5 

20.3 

1.0 

5.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

22.0 

20.7 

-3.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

19.0 

21.0 

3.0 

5.7 

9.20 

0.00 

9.2 

00 

0.0 

10 

19.0 

21.0 

4.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

11 

16.0 

20.5 

1.0 

6.4 

5.50 

0.00 

5.5 

0.0 

0.0 

12 

19.5 

20.4 

2.0 

7.2 

8.80 

0.00 

8.8 

0.0 

0.0 

13 

23.0 

21.0 

1.0 

6,1 

7,20 

0.00 

7.2 

0.0 

0.0 

14 

23.5 

20.5 

5.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

21.5 

20.7 

3.0 

6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

16 

23.5 

19.9 

6.0 

6.5 

1.20 

0.00 

1.2 

00 

0.0 

17 

19.0 

20.0 

9.5 

6.1 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

18 

19.0 

20.5 

9.0 

6.5 

11.20 

0.00 

11.2 

0.0 

0.0 

19 

10.5 

20.4 

8.5 

6.7 

27.40 

0.00 

27.4 

0.0 

0.0 

20 

15.0 

“20.5 

7.5 

7.1 

28.60 

0.00 

28.6 

0,0 

0.0 

21 

17.5 

21.0 

3.0 

8.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

22 

20.0 

21.9 

3.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

22.0 

21.6 

1.5 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

12.0 

20.9 

7.5 

7.6 

5.80 

0.00 

5.8 

0.0 

0.0 

25 

15.0 

21.1 

8.0 

6.3 

16.00 

0.00 

16.0 

0.0 

0.0 

26 

21.5 

22.8 

2.0 

8.6 

0,60 

0.00 

0.6 

0.0 

0,0 

27 

21.0 

21.8 

8.0 

7.8 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

28 

24.5 

21.4 

14.5 

8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

29 

26.0 

21.1 

10.0 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

26.0 

21.8 

11.5 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

19.1 

20.7 

4.1 

6,7 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  26.0  °C 

Total: 

132,9 

0,0 

132.9 

Lowest  Min  Temp:  -3.0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  70.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta 

Enviroi 

Cli 

jtectior 
imate  R 

eoort 

ST 

' 

STATION: 

Grovedale 

May  1983 

Location:  Lat:  55.02 

Long: 

-118.88  Elevation:  671m 

Years  of  Record:  21 

Actual  Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG* 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

11.5 

15.9 

-9.0 

-0.7 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

1.0 

02 

9.0 

14.6 

-6.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

03 

14.0 

14.1 

-6.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

04 

17.0 

15.0 

2.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0J4 

05 

12.5 

16,4 

-1.0 

1.0 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.6 

06 

ILO 

15.4 

o 

1 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

14.5 

16.2 

1.0 

2.8 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.2 

08 

7.5 

16.4 

-3.0 

-0.4 

7.80 

0.00 

7.8 

0.0 

0.2 

09 

10.0 

16.7 

-3  5 

2.3 

3.20 

0,00 

3.2 

0.0 

0.1 

10 

14.5 

16.1 

-8.5 

2,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

16.0 

16.7 

-8.5 

2.3 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.3 

12 

16.5 

18.8 

-7.0 

1,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

8.0 

18.0 

-4.0 

2,4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

9.0 

17.3 

-3.5 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

18.5 

17.4 

-7.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.3 

16 

16.5 

17.9 

2.0 

2.9 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

17 

14.5 

18.4 

0.0 

3.6 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

18 

16.5 

17  4 

1.5 

4.1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

19 

18.0 

17.2 

2.0 

2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

17.5  . 

16.9 

7.0 

3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.2 

21 

17.5 

16.5 

-4.0 

2.0 

12.20 

0.00 

12.2 

0.0 

0.0 

22 

19.0 

15.9 

-4.0 

3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

13.5 

17.0 

-3.5 

3.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

23.5 

18.6 

-5.5 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

19.0 

19.5 

3.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

17.0 

19.1 

2.0 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

27 

23.0 

18.5 

-5.5 

3.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

28.0 

19.9 

-3  5 

3.5 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30.0 

20  8 

-1.0 

4.7 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

30 

29.0 

20.0 

0.5 

5.0 

0.00 

0 00 

00 

00 

0.0 

31 

26.5 

20  1 

-l.O 

5,1 

0.00 

0.00 

00 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean:  . 

1«.7  . 

17.4 

mm) 

zs 

' ' I' 

V ao 

Highest  Max  Temp:  30.0  * 

Total: 

28*2 

0.0 

28.2 

Lowest  Min  Temp:  -9.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month: 

: 36.0 

• SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

April  1983 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG" 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

9.5 

6.7 

-8.5 

-4.8 

0 00 

0.00 

0.0 

15.0 

15.8 

02 

8.0 

8.7 

-7.5 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

10,0 

14,1 

03 

8.5 

9.2 

-8.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

12.8 

04 

11.5 

7.0 

-13.0 

-6.0 

0.00 

0.00 

00 

2,0 

11.9 

05 

13.0 

7.4 

-8.5 

-5.1 

0,00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.6 

06 

13.0 

7.5 

-5.5 

-4.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

10.9 

07 

5.0 

8.7 

-4.0 

-5.7 

2.10 

0.00 

2.1 

0.0 

10.8 

08 

-0.5 

8.2 

-11.5 

-4.3 

4 30 

1.00 

5.3 

1.0 

10.4 

09 

2.0 

8.4 

-17.0 

-6.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.4 

10 

0.0 

8.1 

-10.5 

-5.0 

O.Oi 

0.00 

0.0 

00 

9.1 

11 

3.5 

8.3 

-9.5 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.9 

12 

8.0 

9.0 

-10.0 

-4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.7 

13 

11.0 

9.8 

-9.0 

-3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

8.2 

14 

13.0 

11.5 

-6.0 

-2.1 

4.60 

0.00 

4.6 

0.0 

7.7 

15 

16.0 

12.5 

-8.5 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

6.7 

16 

13.0 

12.9 

-1.5 

-3.8 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

6.4 

17 

19.0 

12.7 

-3.0 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

6.4 

18 

19.0 

12.8 

-2.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

5.6 

19 

17.0 

13.8 

-7.5 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

20 

20.5 

14.0 

-8.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

21 

19.0 

14.3 

-2.0 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

22 

15.5 

14.4 

-5.5 

-0.7 

4.40 

0.00 

4.4 

0.0 

3.0 

23 

19.0 

14.0 

-8.5 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.7 

24 

7.5 

12.8 

-0.5 

0.0 

9.60 

0.00 

9.6 

0.0 

2.3 

25 

10.5 

12.6 

-6.0 

-1.6 

0.80 

0.00 

0.8 

0,0 

2.0 

26 

11.0 

13.3 

-10.5 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

12.0 

14.4 

-6.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

16.0 

14.9 

-7.5 

-0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

1.4 

29 

6.5 

14.8 

-7.5 

1.0 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

1.3 

30 

5.5 

14.9 

-7.5 

-0.2 

5.60 

4.00 

9.6 

4.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

iiiiii 

11.3 

-7.3 

-2«7 

1,3 

6.9 

Highest  Max  Temp:  20.5 

Total: 

34,2 

5,0 

39.2 

Lowest  Min  Temp:  -17.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19,5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

: " . ■ ' ^ Climate  Report ; 

STATION:  Grovedale  March  1983 


Location: 

Lat:  55,02  Long: 

-118.88 

Elevation:  i 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-8.0 

0.1 

-22  0 

-13  5 

0.00 

0.00 

0.0 

25  0 

42.3 

02 

-6.0 

-1.0 

-15.5 

-12.9 

0 00 

0.00 

0.0 

25.0 

42,0 

03 

-6.5 

-1.8 

-13.0 

-13.3 

0 00 

1.50 

1.5 

26.0 

41.8 

04 

-80 

-1.9 

-25.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

26,0 

41.3 

05 

-5  5 

-1.2 

-18.0 

-15,0 

0.00 

0,00 

0.0 

26.0 

41.3 

06 

-6.0 

-1.1 

-19.5 

-15.4 

0.00 

1.60 

L6 

27.0 

41.8 

07 

-7.0 

-2.3 

-14.5 

-14.5 

0 00 

0.50 

0.5 

28.0 

42.9 

08 

-2.5 

-0.6 

-19.5 

-13.5 

0.00 

3.00 

3.0 

31.0 

42.1 

09 

6.0 

2.8 

-9.5 

-11.4 

0 00 

0.00 

0.0 

29.0 

41.9 

10 

3.0 

1.2 

-9.5 

-12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

41.3 

11 

6.0 

2.2 

-4.0 

-12.3 

4.00 

0.00 

4.0 

22.0 

40.5 

12 

3.0 

2.8 

-12.0 

-10.5 

0 00 

0.00 

0.0 

19.0 

39.2 

13 

-1.0 

2.9 

-6.5 

-9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

19,0 

38.3 

14 

2.0 

3.3 

-3.0 

-9.1 

0.00 

1.50 

1.5 

20,0 

37.3 

15 

-0.5 

3.3 

-5.0 

-10.1 

0.00 

4.50 

4.5 

24,0 

36.3 

16 

0.5 

3.0 

-11.0 

-12.2 

0.00 

0.01 

0.0 

24.0 

35.2 

17 

-2  5 

3.1 

-13.0 

-10  8 

0.00 

0 00 

0.0 

23  0 

33  7 

18 

1.5 

5.2 

-11.0 

-8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

22.0 

32,6 

19 

-2.5 

5.4 

-10.0 

-7.2 

0.00 

2.00 

2.0 

24.0 

31.6 

20 

-7.5 

5.3 

-18.0 

-8.3 

0.00 

4.00 

4.0 

28.0 

30,2 

21 

-9.0 

2.9 

-25.0 

-8.0 

0 00 

0.01 

0.0 

28.0 

29.1 

22 

-7  5 

4.0 

-22.0 

-9.5 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

28.4 

23 

-6.5 

3.7 

-11.0 

-8.6 

0 00 

0.00 

0.0 

27,0 

27.7 

24 

-6.5 

3.9 

-10.5 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

27.0 

27.2 

25 

-3.0 

6.0 

-14.0 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

26,0 

25.8 

26 

2 5 

6.9 

-16.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0,0 

24.0 

24.7 

27 

2.5 

5.5 

-8.5 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

22  0 

22.9 

28 

-1.0 

4.9 

-9.0 

-7.4 

0 00 

3.50 

3.5 

25.0 

22.3 

29 

2.0 

5.8 

-14.5 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

20  9 

30 

1.5 

74 

-65 

-4.3 

0.00 

0.00 

0,0 

22.0 

19  4 

31 

5.0 

77 

-no 

-3.4 

0.00 

0,00 

0.0 

19.0 

17  6 

Monthly  Mean: 

-2.0 

2.9 

-13T 

-10,0 

iiiiliiiii 

>:''24,S 

Highest  Max  Temp:  6.0 

°C 

Total: 

4.0 

islii; 

26.1 

Lowest  Min  Temp:  -25.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Protection  - Land  and  Forest  Services 

'C' 


Winter  1982/1983  Climate  Report 


STATION;  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m 


October  - March 

Years  of  Record:  2 1 


Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

-2.08 

Actual  Mean  Winter  Min  Temp 


> 

-13.40 

-12.® 

Weekly  Average  Temperatures 


—  Avg  Max  T 

— ■ • — ■ Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


EbflyRedpitationandSiowonQDii  Njnnal  Swwon  Qomd  SiowonOoind 


* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 
Saturday,  April  17, 1999 


Page  1 of  1 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-10.0 

-6.3 

-14.0 

-18.3 

0 00 

0.01 

0.0 

12.0 

49  5 

02 

-10.0 

-4.6 

-21.0 

-18.6 

0.00 

0.50 

0.5 

12,0 

48,8 

03 

-10.0 

-5.0 

-12.0 

-17.7 

0.00 

2.20 

2.2 

14.0 

48.6 

04 

-11.0 

-3.2 

-17.0 

-18.2 

0.00 

0.20 

0.2 

14  0 

48.3 

05 

-17.0 

-4.3 

-28.0 

-18.2 

0 00 

0.00 

0.0 

14.0 

48.1 

06 

-15.0 

-4.1 

-25.0 

-17.0 

0.00 

0.01 

0.0 

14.0 

48.0 

07 

-10.0 

-3.3 

-17.5 

-16.0 

0.00 

0.01 

0.0 

14.0 

47  7 

OS 

-4.0 

-4.9 

-16.0 

-17.3 

0.00 

0.01 

0.0 

14.0 

47.3 

09 

-8.0 

-6.0 

-12.0 

-18.7 

0.00 

0.01 

0.0 

15.0 

47.4 

10 

-8.5 

-6.0 

-12.0 

-18.1 

0.00 

1.00 

1.0 

16,0 

48.0 

11 

-6.5 

-5.6 

-12.0 

-16.7 

0.00 

0.50 

0.5 

16.0 

48.5 

12 

-1.5 

-4.3 

-16.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

48.0 

13 

6.0 

-3.3 

-14.0 

-16.6 

0.80 

0.00 

0.8 

14.0 

48,5 

14 

5.0 

-3.1 

-7.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0,0 

13.0 

48.3 

15 

2.5 

-5.8 

-18.0 

-15.8 

0.00 

0.01 

0.0 

12.0 

48,0 

16 

-14.0 

-7.2 

-20.0 

-17.8 

0.00 

0.50 

0.5 

12.0 

48.0 

17 

-13.0 

-5.7 

-21.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

47.7 

18 

-8.5 

-3.9 

-15.0 

-17.9 

0.00 

1.00 

1.0 

13,0 

48.3 

19 

-5.5 

-1.4 

-17.0 

-14.5 

0.00 

0.01 

0.0 

13.0 

47.6 

20 

1.0 

-1.1 

-10.5 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

47.0 

21 

5.5 

-1.1 

-12.5 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

46.3 

22 

-0.5 

-1.4 

-12.0 

-14.3 

0.00 

0.00 

0.0 

110 

46.0 

23 

0.0 

-1.0 

-12.0 

-12,7 

0.00 

0.00 

0.0 

11,0 

46,3 

24 

4.0 

0.3 

-7.0 

-13.6 

0.01 

0.00 

0.0 

10.0 

45.8 

25 

2.0 

0.2 

-10.0 

-13.9 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

44.9 

26 

-4.0 

0.6 

-11.0 

-12.1 

0.00 

14.60 

14.6 

23,0 

44.5 

27 

-11.0 

-0.1 

-18.0 

-11.5 

0.00 

1.90 

1.9 

25.0 

43.7 

28 

-8.0 

-0.3 

-17.0 

-12,6 

0.00 

0.01 

0.0 

25  0 

43.0 

Monthly  Mean: 

-5*4 

“3*3 

-163)  i 

illllillliill 

hiililiiffii 

47*2 

Highest  Max  Temp:  6.0  ®C 

Total: 

0.8 

22.5 

23.3 

Lowest  Min  Temp:  -28.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 





ML 


STATION:  Grovedale 


February  1983 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report : 

STATION:  Grovedale  January  1983 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-8.0 

-9.9 

-15.0 

-21.1 

0.00 

0.00 

0.0 

7.0 

35  5 

02 

-4.0 

-9.1 

-15.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

7,0 

35.8 

03 

1.5 

-9.6 

-9.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

36.8 

04 

-2.0 

-9.3 

-16.0 

-19,6 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

37.7 

05 

-0.5 

-9.5 

-15.0 

-23,1 

0 00 

0.00 

0.0 

6.0 

38,5 

06 

-2.0 

-9.5 

-12.0 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

39.7 

07 

5.0 

-7.7 

-11.0 

-20.8 

0 00 

0.00 

0.0 

5.0 

39.8 

08 

5.0 

-10.9 

-10.0 

-22.5 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

4L7 

09 

-3.0 

-12.8 

-21.0 

-22.6 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

42.3 

10 

-20.0 

-12.3 

-27.5 

-22  1 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

42,8 

11 

1.0 

-9.6 

-25.5 

-20  3 

0.00 

0.00 

0.0 

4,0 

43,8 

12 

4.0 

-7.0 

-7.5 

-19.4 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

44,8 

13 

05 

-6.8 

-8.5 

-18,0 

0 00 

2.00 

2.0 

6.0 

45.2 

14 

0.0 

-7.2 

-14.0 

-19.6 

0 00 

0.00 

0.0 

6.0 

46.2 

15 

0.0 

-5.7 

-17.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

5,0 

46,8 

16 

-no 

-6.3 

-21.0 

-19.3 

0.00 

000 

0.0 

50 

47.7 

17 

-9  0 

-6.9 

-21.0 

-19  0 

0 00 

0.00 

0.0 

50 

47.6 

18 

-10.0 

-6.8 

-18.5 

-18,9 

0.00 

0.00 

0.0 

50 

47.8 

19 

-5.0 

-5.6 

-16.0 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

47.3 

20 

-2.0 

-4.2 

-14.0 

-16,6 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

47.0 

21 

-1.0 

-4.1 

-12.0 

-14.7 

0.00 

3.50 

3.5 

7,0 

47.3 

22 

-10.0 

-4.1 

-22.0 

-16.4 

0.00 

0.01 

0.0 

7.0 

47  2 

23 

-18.0 

-5.2 

-33.0 

-18.4 

0 00 

1.00 

1.0 

8.0 

47,0 

24 

-26.0 

-6.3 

-36.5 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

48  3 

25 

-21.0 

-6.2 

-28.0 

-18.7 

0.00 

1.00 

1.0 

9.0 

49,5 

26 

-15.0 

-64 

-24.0 

-18  3 

0.00 

2.50 

2.5 

11.0 

49,3 

27 

-10.0 

-5.9 

-19.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

no 

50.0 

28 

-6.0 

-6.4 

-18  5 

-18  1 

0.00 

1.50 

1.5 

12  0 

50.7 

29 

-9.0 

-6.7 

-21.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

12  0 

51,7 

30 

-3.0 

-4  7 

-16.0 

-18  1 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

51.0 

31 

-4.0 

-5.6 

-10.0 

-17,6 

0.00 

0.00 

00 

12,0 

50,4 

Monthly  Mean: 

-5*9 

-193 

Highest  Max  Temp:  5.0  °C 

Total: 

0*0 

11.5 

11.5 

Lowest  Min  Temp:  -36.5  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


• SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 


Page  1 of  12 


Alberts  Envbonmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  December  1982 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(on) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-8.5 

-4.8 

-12.0 

-16  1 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

17.4 

02 

-6.0 

-5.0 

-19.0 

-17,6 

0.00 

1.80 

1.8 

2,0 

18.4 

03 

-6.5 

-6.9 

-15.5 

-17.5 

0.00 

0.20 

0.2 

2.0 

19.3 

04 

-14  0 

-4.8 

-25  0 

-17.7 

0 00 

3.00 

30 

2.0 

20.5 

05 

-10.0 

-4.5 

-24.5 

-16.9 

0 00 

0.00 

0.0 

2.0 

20.4 

06 

-16.0 

-4.4 

-26.5 

-17  4 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

20.6 

07 

-14.0 

-5.9 

-26.5 

-19.0 

0 00 

0.00 

00 

2,0 

20  8 

08 

3.0 

-6.2 

-25.0 

-18.2 

0 00 

0.00 

0.0 

20 

22.0 

09 

-15.0 

-6.2 

-14.5 

-18.0 

0.00 

0.00 

00 

2.0 

24.4 

10 

-11.5 

-6.5 

-23.0 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

24.9 

11 

-10.5 

-4.1 

-22.5 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

20 

25.3 

12 

-5.5 

-4.8 

-21.0 

-16.2 

0 00 

0.00 

0.0 

2.0 

25.3 

13 

-6.5 

-3.8 

-21.0 

-17  0 

0.00 

0.00 

00 

2,0 

25.9 

14 

-9.5 

-3.9 

-22.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

00 

2.0 

26.0 

15 

-4.0 

-3.6 

-22  0 

-15.9 

0 00 

0.00 

0.0 

1.0 

25.9 

16 

-3.0 

-3.9 

-17.5 

-17  1 

0.00 

0.00 

0.0 

10 

25.5 

17 

-5.0 

-5.6 

-10.0 

-18.4 

0.00 

1.00  * 

1.0 

2.0 

26.9 

18 

-8  5 

-6.1 

-9.5 

-18.3 

0.00 

7.00 

7.0 

9.0 

28.0 

19 

-11.0 

-5.2 

-16.5 

-17.2 

0 00 

0.00 

0.0 

9.0 

27.5 

20 

-11.5 

-5.1 

-14.0 

-17.1 

0.00 

4,00 

4.0 

13.0 

27.8 

21 

-9.5 

-6.9 

-14.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

28.2 

22 

-13.0 

-6.1 

-210 

-17.7 

0.00 

0.00 

. 0.0 

13.0 

28.9 

23 

-13.0 

-6.4 

-24.0 

-18  5 

0.00 

0.00 

0.0 

13,0 

29,1 

24 

-6.0 

-6.0 

-29.0 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0. 

13.0 

29.5 

25 

5.0 

-4.4 

-2.0 

-14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

29.5 

26 

-6,0 

-5.1 

-4.0 

-15.6 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

30.3 

27 

-3.0 

-6.9 

-24.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

10.0 

31.4 

28 

-3.0 

-10.2 

-9.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

10.0 

32.0 

29 

1.0 

-8.4 

-11.5 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

32.2 

30 

3.0 

-6.4 

-6.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

33.0 

31 

00 

-8.3 

-9.0 

-21.1 

0.00 

0.00 

0.0 

7.0 

34.2 

Monthly  Mean; 

-7,0 

mmmi 

5.S 

26A 

Highest  Mas  Temp:  5.0  “C  Total:  0.0  17.0  17.0 

Lowest  Min  Temp:  -29.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  32.0 


Annual  Mean:  5,75 

BS9  ^lAl  -4.12 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 341.0  231.1  572,2 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


Normal  A^ual  Mea»Tetttperatur€:| 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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A w*  T?  * 

' 

STATION:  Grovedale 

Location:  I^t:  55.02  Long: 

1 

-118.88 

f A *%A 

Elevation:  671  m 

November  1982 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Vonnal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

2.5 

3.4 

-1.5 

-8.1 

0.00 

5.00 

5.0 

50 

3.0 

02 

3.0 

4.1 

-12.5 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

2.0 

3.1 

03 

5.0 

38 

-10.5 

-5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.2 

04 

9.0 

4.5 

-4.5 

-4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

3.9 

05 

6.0 

4.1 

-7.5 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4,1 

06 

4.5 

3.0 

-6.5 

-6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

07 

-4.0 

05 

-8.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

08 

-4.5 

-0.3 

-9.5 

-8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.3 

09 

5.0 

-0.3 

-16.5 

-10.7 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

6.7 

10 

5.0 

-1.4 

-14  5 

-11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

7.3 

11 

-5.0 

-09 

-20.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.9 

12 

-5.0 

0.5 

-10.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.5 

13 

0.0 

04 

-19.0 

-lU 

0.00 

0,00 

0.0 

0,0 

8.9 

14 

5.0 

-0.3 

-13.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.5 

15 

3.0 

0.2 

-7.0 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.1 

16 

-3.0 

-1.0 

-11.5 

-13.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.4 

17 

-13.0 

-3.6 

-17  0 

-13.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.6 

18 

-17  5 

-4.2 

-19.5 

-12.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.0 

19 

-16.0 

-3.0 

-20.0 

-12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.2 

20 

-21.5 

-3  0 

-26.0 

-13,0 

0.00 

5.50 

5.5 

5.0 

12.7 

21 

-12.0 

-4.3 

-33.5 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

12.9 

22 

-9.5 

-2.9 

-29  5 

-15  8 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

14.3 

23 

0.5 

-3.8 

-26  5 

-15,7 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

15.1 

24 

-9.5 

-4.6 

-26.0 

-16.0 

0 00 

0.00 

0.0 

4.0 

15.8 

25 

-14.5 

-5.4 

-24.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

16.0 

26 

-45 

-5.2 

-19.0 

-16  3 

0.00 

0,00 

00 

3.0 

15.9 

27 

-0.5 

-2.1 

-14.5 

-15.1 

0.01 

0.00 

0.0 

2.0 

15.5 

28 

1.5 

-0.7 

-4.5 

-10.2 

0.00 

0 00 

0.0 

0,0 

15.1 

29 

-4.0 

-1.1 

-8.0 

-12  1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

16.8 

30 

-1.5 

-2.6 

-12.5 

-15  0 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

17.3 

Monthly  Mean:  -5.2 

■ -0.9  ! 

-1L5 

iiiiiiliii 

10.1 

Highest  Max  Temp:  9.0  °C  Total:  0.0  10.5 

Lowest  Min  Temp:  -33.5  Normal  Precipitation  for  the  Month: 

10.5 

27.8 

* SOG  = Snow  on  Ground 
Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Enyiromnental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  1982 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record : 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

16.5 

15.6 

8.0 

0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

02 

11.5 

15.3 

2.0 

1.7 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

03 

11.5 

15.2 

1.5 

2.0 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.5 

04 

14.0 

14.4 

6.5 

1.3 

0.80 

0.00 

0.8 

00 

0.6 

05 

14,0 

14.0 

-2.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.7 

06 

13.5 

13.6 

0.0 

0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

05 

07 

10.0 

13.0 

-0  5 

03 

0.60 

0.00 

0.6 

00 

02 

08 

12.0 

12.7 

1.0 

-0.6 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.1 

09 

14.0 

12.4 

-4.0 

0.3 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.4 

10 

17.0 

13.4 

2.0 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.9 

11 

15.0 

13.6 

1.0 

0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.6 

12 

23.0 

14.6 

-3.5 

-16 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

13 

23  5 

11.1 

-1.5 

-06 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

04 

14 

15  5 

11.4 

3.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

7.5 

10.1 

2.5 

-1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

16 

4.0 

8.7 

2.0 

-1.1 

0.01 

10.80 

10  8 

10.0 

13 

17 

-3.0 

8.1 

-11.0 

-2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

7.0 

1.3 

18 

1.5 

8.8 

-14.0 

-3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

1.8 

19 

5.0 

8.5 

-18.5 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

20 

65 

8.8 

-8.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

18 

21 

8.0 

10.2 

4.5 

-2.0 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.8 

22 

17.0 

10  1 

5.5 

-43 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

23 

4.5 

9.3 

-4.0 

-4.1 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

1.2 

24 

18.5 

9.3 

2.0 

-14 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

1 1 

25 

11.0 

8.6 

2.5 

-1.1 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

13 

26 

4.5 

7.0 

-4.0 

-3.5 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1 8 

27 

8.5 

5.9 

-4.0 

-4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

28 

4.0 

4.9 

-3  5 

-64 

2.80 

0.00 

2.8 

0.0 

1.8 

29 

8.0 

3.8 

-11.0 

-7.4 

0.00 

0 00 

00 

0.0 

1.6 

30 

8.5 

5.3 

-4.0 

-6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

31 

4.5 

3.8 

-9.0 

-7.8 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

1 9 

Monthly  Mean; 

10,6 

10,4 

-1.8 

: 

0,6 

1,0 

Highest  Max  Temp:  23*5  °C 

Total: 

5.2 

10.8 

16.0 

Lowest  Min  Temp:  -18*5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - L^id  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  September  1982 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG'‘ 

(cm) 

Normal 

SOG*" 

(an) 

01 

18.5 

18.6 

5.5 

6.8 

0.00 

0 00 

00 

0.0 

0.0 

02 

24.5 

18.9 

5.5 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

18.0 

20.2 

55 

6.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

10.0 

17.8 

65 

5.4 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

18.5 

17.9 

5.5 

4.9 

2.80 

0.00 

2.8 

0.0 

0,0 

06 

22.0 

18.1 

1.5 

4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

19.5 

17.0 

8.5 

4.7 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

08 

16  5 

17.4 

10.5 

4.2 

4.60 

0.00 

4.6 

0.0 

0.0 

09 

13.5 

17.5 

9.0 

3.4 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

10 

12.0 

18.1 

1.5 

4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

10.5 

18.3 

25 

4.2 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

12 

10.5 

17.2 

-0.5 

4.6 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

13 

13.0 

17.6 

-2.5 

3.1 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

14 

19.0 

17.0 

-4.0 

3.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

19.5 

17.0 

-3.5 

30 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

16 

23.0 

15.3 

1.5 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

23.0 

14.4 

1.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

20.5 

15.6 

0.5 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

21.5 

15  7 

1.0 

20 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

22.5 

15.8 

1.0 

0.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

22.5 

17.0 

1.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

20.5 

17.8 

1.0 

30 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

20.5 

17.7 

10 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

17.0 

16.6 

00 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

13.5 

16.5 

0.5 

1.9 

0.01 

0 00 

00 

0.0 

0.1 

26 

12.0 

16.0 

6.0 

1.5 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

9.0 

13.8 

5.0 

1.0 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

6.5 

15.2 

5.0 

1 3 

3.20 

0 00 

3.2 

0.0 

0.0 

29 

10.5 

15.3 

2.5 

2.0 

2.00 

0 00 

2.0 

00 

0.0 

30 

19.5 

15.7 

7.5 

1.7 

0.40 

0.00 

04 

0.0 

02 

Monthly  Mean: 

16.9 

16.9 

2.9 

3.5 

" , 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  24.5 

Total: 

21.8 

0.0 

21.8 

Lowest  Min  Temp:  -4.0  °G  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


• SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Summer  1982  Climate  Report 

STATION;  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88 

April  - September 

Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 

Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

16.72 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

2.56 

Normal  Mean  Summer  Max  Temp 

18.53 

^^al  Mean  Summer  AHn  Temp 

; 4.315 

Weekfy  Average  Tenperatures 


--AvgMaxT  Avg  Normal  Max  T 

Avg  Min  T Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Siowon  Ground 


— Slow  on  Ground 


Total  Rain  (mm) 

^ V ‘ =1 

Total  Snow  (cm) 

Summer  Highest  Max  Temp: 


Summer  Mean  Temperature: 


335,8 

3.0 

lilii 

-11.0 

9.64 

, Total  Summer  Precip  (mm) 


Normal  Summer  Precip  (mm) 


Summer  Highest  Min  Temp: 


Summer  Lowest  Min  Temp: 


Normal  Summer  MeanTemperature: 


15.0 


-26.5 


11.45 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18,  1999 
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Alberta 

■Mil*® 

STATION: 

Location; 

Environmenl 

Grovedale 

Lat:  55,02  Long: 

tal  Prol 
Clin 

-118.88 

ection  - Land  and 
late  Report 

Elevation:  671  m 

St  Services 
August  1982 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual  Normal 
Min  Min 

Temp  Temp 

Kain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual  Normal 
SOG*  SOG* 
(cm)  (cm) 

01 

15,0 

23  6 

14.0 

92 

21.60 

0.00 

21.6 

0.0 

0.0 

02 

15.0 

23.7 

9.5 

9.1 

55.60 

0.00 

55  6 

0.0 

0.0 

03 

11.0 

23.2 

7.0 

9.2 

38.00 

0.00 

38.0 

0.0 

0.0 

04 

15,0 

24.6 

6.0 

9,0 

5.40 

0.00 

5.4 

0.0 

0.0 

05 

19.0 

24.4 

1.0 

8.5 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

06 

22.0 

24.8 

3.0 

9.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

22.0 

23.0 

3.0 

8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

24.5 

22.9 

7.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

24.0 

24.3 

8.5 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

22.0 

22.5 

7.0 

8.4 

0.40 

0.00 

04 

0,0 

0.0 

11 

17.0 

22.2 

8.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

16.5 

23.7 

1.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

17.5 

22.8 

-1.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

14.0 

23,1 

5.0 

8.8 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

15 

9.5 

22.0 

7.0 

7.8 

5.10 

0.00 

5.1 

0.0 

0.0 

16 

13.0 

21.0 

1.0 

7.3 

8.20 

0.00 

8.2 

0.0 

0.0 

17 

19.5 

21.5 

1.0 

6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

19.5 

22.5 

1.5 

7.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

19.0 

23.0 

0.0 

6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

20.0 

21.9 

0.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

17.0 

21.4 

3.0 

6.0 

2.60 

0.00 

26 

0.0 

0.0 

22 

20.0 

21.7 

4.5 

5.4 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

23 

18.0 

20.6 

7.0 

5.9 

3.00 

0.00 

3.0 

0.0 

0.0 

24 

17.5 

20.2 

5.5 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

8.0 

19.9 

6.0 

5.1 

12.00 

0.00 

12.0 

0.0 

0.0 

26 

10.5 

20.6 

4.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

17.0 

21.4 

3.0 

5.6 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

28 

13.0 

20.6 

4.0 

5.8 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

29 

13.5 

19.5 

1.0 

6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

15.0 

19.4 

7.0 

5.9 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

31 

16.5 

18.9 

3.0 

5.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean; 

higmm 

73 

iiiiiri'idyiiihhiip: 

liiiliiiiili 

Pi;::..:::  ■•ijyiip 

WiiMM 

0*0 

Highest  Max  Temp:  24.5 

°c 

Total: 

159*7 

0*0 

159.7 

Lowest  Min  Temp:  -1.0  ® 

C Normal  Precipitation  for  the  Month; 

: 60.5 

* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  July  1982 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671  m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

25.5 

21.5 

13.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

02 

24.0 

21.5 

15.0 

9.7 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.0 

03 

16.0 

21.6 

14.5 

9.0 

9 00 

0.00 

9.0 

0.0 

0.0 

04 

15.5 

20.8 

13  5 

8.3 

7.00 

0.00 

7.0 

00 

0.0 

05 

19.5 

20  5 

11.5 

9.3 

6.80 

0.00 

6.8 

00 

0.0 

06 

23.0 

21.8 

9.5 

9.6 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

07 

24  0 

21.6 

8.5 

83 

4 20 

0.00 

4.2 

00 

0.0 

08 

23.0 

22.0 

10  0 

9.2 

1 20 

0.00 

1.2 

00 

0.0 

09 

24  0 

22.2 

80 

8.6 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

10 

23.0 

22.5 

7.0 

7.7 

5.00 

0.00 

5.0 

0.0 

0.0 

11 

21  0 

22.6 

6.0 

9.2 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

12 

24.0 

22.5 

110 

10  0 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

13 

20.0 

21.5 

7.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

17.0 

21.6 

10.0 

8.3 

18  00 

0.00 

18.0 

0.0 

0.0 

15 

18.0 

21.3 

10.0 

8.7 

52.00 

0.00 

52  0 

0.0 

0.0 

16 

24.0 

21.4 

5.0 

7.7 

2.00 

0.00 

20 

0.0 

0.0 

17 

22.0 

22.1 

10.0 

8.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

18 

20.0 

22.2 

9.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

18.0 

23.2 

11.0 

7.8 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

20 

18.0 

23  4 

2.0 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

13.0 

23  3 

10.0 

9.7 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

22 

18.0 

23.8 

2.0 

8.9 

5.00 

0.00 

5.0 

00 

0.0 

23 

22.0 

23  3 

6.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

21.0 

23.9 

12.0 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

24.5 

24.7 

9.0 

9.4 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

26 

26.0 

24.6 

5.0 

9.3 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

27 

25.0 

24.5 

8.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

00 

28 

27.0 

23.4 

7.0 

8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30.5 

24.1 

6.0 

9 1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

30 

27.5 

24.8 

8.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

27.0 

24.6 

7.0 

9.3 

0 00 

0,00 

00 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

22,0 

22.7 

S,8 

ss 

0,0 

0,0 

Highest  Max  Temp:  30.5  °C 

Total: 

114.8 

0.0 

114.8 

Lowest  Min  Temp:  2.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


*■  SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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A Ihprtfi 

* 

, 1 TX- 

Clir 

1-La 

1 -f 

|BI|M 

•iiiiiiW 

4ccs  " 

STATION: 

Grovedale 

June  1982 

Locatian: 

Lat:  55,02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

21 

Day:- 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG- 

(cm) 

Normal 

SOG- 

(cm) 

01 

22.0 

21.0 

10.5 

74 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

21.5 

19.5 

3.5 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

03 

23.5 

19.4 

3.0 

5.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

17.5 

19.5 

13.5 

5.8 

8.50 

0.00 

85 

0.0 

0.0 

05 

5.0 

19.3 

3.0 

6,4 

4.70 

0.00 

4.7 

0.0 

0.0 

06 

13.5 

19.6 

1.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

19.0 

20.3 

-2.5 

5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

14.5 

20.7 

2.0 

5.9 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

09 

23.0 

21.0 

-0.5 

57 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

21.5 

21.0 

9.5 

5,9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

11 

27.0 

20.5 

3.0 

6.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

29.0 

20.4 

5.0 

7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

13 

28.5 

21.0 

9.5 

6.1 

0 01 

0.00 

0.0 

0,0 

00 

14 

23.0 

20.5 

8.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

15 

23.0 

20.7 

3.5 

6,6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

25.0 

19.9 

4.0 

6.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

27.0 

20  0 

5.0 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

27.5 

20.5 

6.0 

6.5 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

00 

19 

30.0 

20.4 

6.5 

6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

30.0 

20.5 

8.5 

7.1 

0,00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

28.0 

21.0 

12.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

21.5 

21.9 

7.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

21.0 

21.6 

2.5 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

24 

23.0 

20.9 

1.5 

7.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

24.0 

21.1 

3.0 

6,3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

26 

24.5 

22.8 

9.0 

8.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

00 

27 

17.5 

21.8 

13.0 

7.8 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

28 

19.0 

21.4 

4.5 

80 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

29 

24.5 

21.1 

7.5 

8.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

30 

24.0 

21.8 

80 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

22.6 

6*7 

0.0 

Highest  Max  Temp:  30*0  Total:  17*8  0*0 

Lowest  Min  Temp:  -2.5  °C  Normal  Precipitation  for  the  Months 

17.8 
: 70*0 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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AlbeilB  Envteonmental  Protection  - Lmd  arid  Forest  Seryic«s 

Climate  Report ; 

STATION:  Grovedale  May  1982 


Location:  Lat:  55.02  Long:  >118.88  Elevation:  671m Years  of  Record:  21 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(an) 

01 

16.0 

15  9 

-2.5 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

1.0 

02 

15.5 

14.6 

-2.5 

-0.4 

2.80 

0.00 

2.8 

6.0 

0.4 

03 

8.5 

14.1 

-1.5 

-0.2 

0.00 

0.01 

0.0 

2.0 

0.1 

04 

6.0 

15  0 

0.0 

-0.1 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.4 

05 

13.0 

16  4 

1.5 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

06 

7.5 

15.4 

-2.0 

1.6 

3.40 

0.00 

3.4 

0.0 

0.4 

07 

5.0 

16  2 

3.0 

2.8 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0,2 

08 

12.5 

16.4 

-3.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

09 

15  5 

16.7 

-2.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

18.5 

16.1 

05 

2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

11 

15  5 

16.7 

1.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

12 

15.0 

18.8 

-1.5 

1.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

16.5 

18.0 

-3.0 

2.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15.0 

17.3 

5.5 

3.4 

001 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

15.5 

17.4 

0.5 

2.0 

3.80 

0.00 

3.8 

0.0 

0.3 

16 

19.5 

17.9 

-0.5 

2.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

22.5 

18.4 

7.5 

3.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

16.0 

17.4 

9.5 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

17.5 

17.2 

-1.5 

2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

21.5 

16.9 

-2.0 

3.8 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.2 

21 

20.5 

16.5 

1.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

13.5 

15.9 

5.5 

3.2 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

23 

16  5 

17.0 

3.5 

3.1 

0 00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

20.0 

18.6 

2.0 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

13.0 

19.5 

8.5 

5.6 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

26 

12.5 

19.1 

-0.5 

4.1 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

27 

15.5 

18  5 

-1.5 

3.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

19  5 

19  9 

-3.0 

3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

29 

22  0 

20  8 

-1.5 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

23.5 

20  0 

-05 

5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

20  5 

20  1 

4.5 

5.1 

0 00 

0 00 

0.0 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean; 

15.8 

1Z4 

0,8 

: 

0,7 

Highest  Max  Temp:  23.5 

Total: 

17,6 

0,0 

17,6 

Lowest  Min  Temp:  -3.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  1982 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual  Normal 
SOG*  SOG* 
(cm)  (cm) 

01 

-11.0 

6.7 

-15  0 

-4.8 

0.00 

0.01 

00 

134.0 

15.8 

02 

-8.0 

8.7 

-16.5 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

133.0 

14.1 

03 

-6.0 

9.2 

-20.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

132  0 

12.8 

04 

-8.5 

7.0 

-25.5 

-6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

1310 

11.9 

05 

-3.5 

7.4 

-26.5 

-5.1 

0,00 

0,00 

0.0 

129.0 

116 

06 

-2.0 

7.5 

-21.5 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

128.0 

10.9 

07 

5.0 

8.7 

-26.0 

-5.7 

0.00 

0.00 

0.0 

125.0 

10  8 

oa 

7.0 

8.2 

0.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

121.0 

10  4 

09 

12.0 

8.4 

-10.5 

-6.1 

0.00 

0.00 

00 

115.0 

9.4 

10 

80 

8.1 

-0.5 

-5.0 

0.00 

0.00 

00 

109.0 

91 

11 

3.5 

8.3 

-7.5 

-4.6 

0.00 

0.01 

0.0 

106.0 

89 

12 

5.0 

9.0 

-6.5 

-4.5 

0.00 

2.00 

2.0 

105.0 

8.7 

13 

7.0 

9.8 

-3.5 

-3.6 

0.00 

1.00 

1.0 

103.0 

8.2 

14 

5.5 

11.5 

-4.5 

-2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

101.0 

7.7 

15 

6.5 

12.5 

-3.5 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

97  0 

6.7 

16 

9.0 

12.9 

-3.5 

-3.8 

0 00 

0.01 

0.0 

92.0 

6.4 

17 

5.5 

12.7 

-5.5 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

88.0 

6.4 

18 

3.5 

12.8 

-5.0 

-1.9 

0 00 

0.00 

0.0 

85.0 

5.6 

19 

8.0 

13.8 

-4.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

00 

78.0 

4.9 

20 

14.0 

14.0 

1.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

66.0 

4.1 

21 

16.0 

14.3 

-3  0 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

58.0 

3.6 

22 

14.5 

14  4 

1.0 

-0.7 

4.00 

0 00 

4.0 

47  0 

3.0 

23 

7.0 

14.0 

2.0 

-1.2 

0.01 

0.00 

0.0 

44.0 

2.7  . 

24 

8.5 

12.8 

-1.0 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

40.0 

2.3 

25 

11.5 

12.6 

-5.0 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

36.0 

2.0 

26 

15.0 

13.3 

-4.5 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

32  0 

1.8 

27 

16.5 

14.4 

-5  0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

28.0 

1.5 

28 

11.0 

14.9 

-2.5 

-0.9 

0.01 

0.00 

00 

24.0 

1.4 

29 

8.5 

14.8 

2.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

21.0 

1.3 

30 

13.5 

14.9 

-2.0 

-0.2 

0 00 

0.00 

0.0 

19.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

6.1 

11.3 

■ ■-^4 

-2.7 

iiiiliiiiii 

84,2 

6.9 

Highest  Max  Temp:  16.5  ®C 

Total: 

4,0 

3,0 

7,0 

Lowest  Min  Temp:  -26,5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta 

STATION; 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

tal  Protection  - Land  and 
Climjde  Report 

-118.88  Elevation:  671m 

, 

March  1982 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG'- 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-15.0 

0.1 

-31.0 

-13.5 

0.00 

3 00 

30 

160  0 

42.3 

02 

-15  0 

o 

1 

-18.5 

-12.9 

0.00 

5.00 

50 

165,0 

42.0 

03 

-13.0 

-1.8 

-18.5 

-13.3 

0.00 

0.01 

0.0 

164.0 

41.8 

04 

-3.5 

-1.9 

-26.5 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

163.0 

41.3 

05 

-1.0 

-1.2 

-20.5 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

161.0 

41,3 

06 

3.0 

-1.1 

-20.0 

-15.4 

0.00 

0.01 

0.0 

158.0 

41.8 

07 

-8.0 

-2.3 

-12.0 

-14.5 

0.00 

0.01 

0.0 

158.0 

42.9 

08 

40 

-0.6 

-16.0 

-13,5 

O.Ol 

0.01 

0.0 

155,0 

42,1 

09 

-10 

2.8 

-9.0 

-11.4 

0 00 

0.00 

0.0 

154.0 

41.9 

10 

5.0 

1 2 

-18.0 

-12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

150,0 

41.3 

11 

0.0 

2.2 

-7.5 

-12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

148.0 

40.5 

12 

3.5 

2.8 

-20.0 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

145.0 

39.2 

13 

4.0 

2.9 

-15.0 

-9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

141.0 

38,3 

14 

4.5 

3.3 

-17.5 

-9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

138.0 

37.3 

15 

2.0 

3.3 

-20.0 

-10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

135,0 

36.3 

16 

-8.5 

3.0 

-22.0 

-12.2 

0.00 

4.00 

4.0 

139.0 

35.2 

17 

-9.5 

3.1 

-16.0 

-10.8 

0.00 

0.00 

0.0 

139.0 

33.7 

18 

-5  0 

5.2 

-29.0 

-8.4 

0,00 

0.00 

0.0 

138.0 

32,6 

19 

1.0 

5.4 

-26.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

136.0 

31.6 

20 

6.5 

' 5.3 

-16.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

132.0 

30.2 

21 

5.5 

2.9 

-16.5 

-8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

128.0 

29,1 

22 

10.0 

4.0 

-14.5 

-9.5 

0.00 

5.40 

5.4 

133.0 

28.4 

23 

30 

3.7 

-0.5 

-8.6 

0 00 

6.20 

6.2 

137.0 

27.7 

24  ' . 

4.5 

3.9 

-16.5 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

134.0 

27.2 

25 

65 

6.0 

-3.5 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

130.0 

25,8 

26 

3.0 

6.9 

-9.0 

-6.7 

0.00 

1.80 

1.8 

131.0 

24.7 

27 

2.0 

55 

-2  0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

128.0 

22.9 

28 

2.0 

4.9 

-16.0 

-7.4 

0.00 

1.00 

1.0 

128  0 

22.3 

29 

-6.0 

58 

-6.0 

-5.8 

0.00 

3.00 

30 

1310 

20.9 

30 

-9.0 

7.4 

-12.0 

-4.3 

0.00 

4.00 

40 

135  0 

19.4 

31 

-11.0 

7,7 

-14.5 

-3.4 

0 00 

0.60 

0.6 

135,0 

17,6 

Monthly  Mean; 

..  / 

-15.8 

-10.0 

iiiliiiii 

iiiiiiiii 

A 42.5^ 

33*5  ' ^ 

Highest  Max  Temp;  10.0  °C 

Total: 

0*6 

34*0 

34.0 

Lowest  Min  Temp:  -31.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month: 

: 20.8 

• SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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’ ° "Albeita  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 


Winter  1981/1982  Climate  Report 


STATION;  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118,88  Elevation:  671  m 


October  - March 

Years  of  Record:  2 1 


Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

-5.05 

Actual  Mean  Winter  Min  Temp 

^16.62 

Normal  Mean  Winter  Max  Temp 

-0.61 

^ Normal  Mean  Vi^ttier  Min  Temp 

rl2.65 

Weekly  Average  Temperatures 


— Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


35 
g 30 


c 20 

0 

1 

.§■  V 
- 

&H  ^ 


Efeify  Redpitation  and  Slow  on  Qoun 


Normal  Siowon  Gfouid 


— Siowon  Cioiiid 
1B0 


Oct-1  -p 
Oct-8-: 
Oct-15 - 
Oct-22  - - 
Oct-29  - . 

Nov-5  • r 

Nov-12  - 
Nov-19  - 
Nov-26  - 
Dec-3  - 1 

Dec-10  -• 
Dec-1 7- 

1 

Dec-24  -F 
Dec-31  -r 

Jan-7  -p 
Jan-14 - = 
Jan-21  -L 
Jan-28  - a 
Feb-4 -- 
Feb-11  -L 
Feb-18 -I 
Feb-25-; 
Mar-4  - “ 
Mar-1 1 - 

Ir-lLJal 

00  lO 

V ^ 

U.  U- 

(0  (D 

Total  Rain  (inm) 

24.2 

Total  Winter  Precip  (mm) 

247.7 

: - Total  Snow  (cm) 

223.5 

Winter  Normal  Precip  (mm) 

164.8 

\^Whtter  Normal  Snow  On  Ground  (cm) 

^9 

Winter  Highest  Max  Temp: 

20.5 

Winter  Highest  Min  Temp: 

10.0 

-35.0 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-46.0 

Winter  Mean  Temperature: 

-10.83 

Winter  Normal  MeanTmperature: 

-6.63 

--  -BO 

g 

-MO 

a 

^ 120 

T3 

--  W 

§ 

Q 

--  80 

O 

--  60 

B 

--40 

|-20 

o 

a 

ILo 

on 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 

Saturday,  April  17,  1999 
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Altete  Environamtal  Protection  - Lmd  and  Forest  Services  . ; : 


STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long: 

Climate  Report 

-118.88  Elevation:  671m 

February  1982 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-16.0 

-63 

-18.0 

-18  3 

0.00 

0.01 

0.0 

151.0 

49.5 

02 

-15.5 

-4.6 

-30.0 

-18.6 

0.00 

0.01 

0.0 

151,0 

48.8 

03 

-15.0 

-5.0 

-21.5 

-17.7 

0.00 

0.01 

0.0 

151.0 

48.6 

04 

-9.0 

-3.2 

-34.0 

-18.2 

0 00 

0.01 

0.0 

151,0 

48.3 

05 

0.0 

-4.3 

-15.0 

-18.2 

0 00 

3.20 

32 

154.0 

48.1 

06 

-5.0 

-4.1 

-4.5 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

154.0 

48.0 

07 

-9.0 

-3.3 

-18.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

153.0 

47.7 

08 

-17.0 

-4.9 

-33.5 

-17.3 

0.00 

0.00 

00 

153.0 

47.3 

09 

-6.0 

-6.0 

-35.5 

-18.7 

0.00 

1.00 

1.0 

153.0 

47.4 

10 

-10.0 

-6.0 

-14.0 

-18,1 

0.00 

1.00 

1.0 

154  0 

48.0 

11 

-12.5 

-5.6 

-14.0 

-16.7 

0 00 

1.00 

1.0 

155.0 

48.5 

12 

-20.0 

-4.3 

-25.0 

-16.0 

0.00 

0.40 

0.4 

155.0 

48.0 

13 

-19.0 

-3.3 

-32.0 

-16.6 

0.00 

3.00 

3.0 

158.0 

48.5 

14 

-13.5 

-3.1 

-32.5 

-17.0 

0.00 

0.00 

00 

158.0 

48.3 

15 

-14.5 

-5.8 

-35.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

157,0 

48.0 

16 

0.0 

-7.2 

-20.0 

-17  8 

0.00 

2.00 

2.0 

157.0 

48.0 

17 

5.5 

-5.7 

-14  5 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

154.0 

47.7 

18 

5.0 

-3  9 

-15.0 

-17,9 

0.00 

0.01 

0.0 

1510 

48.3 

19 

8.5 

-1.4 

-8.0 

-14.5 

0.00 

0 00 

00 

147.0 

47.6 

20 

0.0 

-1.1 

-4.5 

-13.6 

0.00 

3.60 

3.6 

150,0 

47.0 

21 

2.0 

-1.1 

-21.5 

-14.6 

0.00 

0.01 

0.0 

149.0 

46.3 

22 

-18.5 

-14 

-19.5 

-14.3 

0.00 

1.60 

1.6 

150.0 

46.0 

23 

-22.0 

-1.0 

-24.5 

-12.7 

0.00 

0.01 

0.0 

150.0 

46.3 

24 

-23.5 

0.3 

-33.5 

-13.6 

0.00 

0.01 

0.0 

150.0 

45.8 

25 

-22.5 

0.2 

-27.0 

-13.9 

0.00 

3.00 

3.0 

153.0 

44.9 

26 

-18.0 

0.6 

-25.0 

-12  1 

0.00 

0.01 

0.0 

153.0 

44.5 

27 

-15.5 

-0.1 

-20.0 

-11.5 

0.00 

2.20 

2.2 

155.0 

43.7 

28 

-14.5 

-0.3 

-310 

-12,6 

0 00 

2.00 

2.0 

157,0 

43.0 

-3*3 

iiiiiiii 

IIPIII 

53.0 

47*2 

Highest  Max  Temp:  8.5 

Total: 

0*0 

24.1 

lilii 

Lowest  Min  Temp:  -35*5  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Albato  Envwjnmental  Protection>  £and  For<^  S;ervi<S^  t f 

Climate  Report ' 

STATION:  Grovedale  January  1982 


Location 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record:  21 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(on) 

01 

-27.0 

-9.9 

-37.5 

-21  1 

0.00 

0.60 

0.6 

25  0 

35.5 

02 

-30.5 

-9.1 

42.0 

-19,1 

0.00 

0.01 

0.0 

25.0 

35.8 

03 

-28.5 

-9.6 

-44.0 

-19.1 

0.00 

0.40 

0.4 

25.0 

36,8 

04 

-26.0 

-9.3 

-38.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

25.0 

37.7 

05 

-23.0 

-9.5 

-44.5 

-23,1 

0.00 

0.01 

0.0 

25,0 

38,5 

06 

-16.5 

-9.5 

-37.5 

-22.5 

0.00 

1150 

11.5 

36.0 

39.7 

07 

-28.0 

-7.7 

-28.0 

-20.8 

0.00 

8.20 

8.2 

44.0 

39.8 

08 

-25.0 

-10.9 

-29.5 

-22.5 

0.00 

29.80 

29.8 

73,0 

41.7 

09 

-20.0 

-12.8 

-28.0 

-22.6 

0.00 

5.80 

5.8 

78.0 

42.3 

10 

-18.5 

-12.3 

-23.5 

-22.1 

0.00 

0.80 

0.8 

79.0 

42.8 

11 

-18.0 

-9.6 

-22.5 

-20.3 

0.00 

1.00 

1.0 

80,0 

43.8 

12 

2.0 

-7.0 

-21.0 

-19.4 

0.00 

6.00 

6.0 

86.0 

44.8 

13 

5.5 

-6.8 

-18.5 

-18,0 

0.00 

3.00 

3.0 

89.0 

45,2 

14 

-22.0 

-7.2 

-22.5 

-19.6 

0.00 

3.00 

3.0 

92.0 

46.2 

15 

-22.0 

-5.7 

41.0 

-18,1 

0.00 

0.00 

0.0 

92.0 

46.8 

16 

-15.5 

-6.3 

-44.0 

-19.3 

0.00 

7.60 

7.6 

99.0 

47.7 

17 

-18.5 

-6.9 

-28.0 

-19.0 

0.00 

1.60 

1.6 

101.0 

47.6 

18 

-35.0 

-6.8 

-37.0 

-18.9 

0.00 

0.00 

0.0 

101,0 

47,8 

19 

-30.0 

-5.6 

46.0 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

101,0 

47,3 

20 

-29.5 

-4.2 

43.5 

-16,6 

0.00 

1.20 

1.2 

102,0 

47.0 

21 

-29.0 

4.1 

-36.5 

-14,7 

0.00 

1.00 

1.0 

103,0 

47.3 

22 

-29.0 

4.1 

-31.5 

-16.4 

0.00 

0.00 

0.0 

103.0 

47.2 

23 

-28.0 

-5.2 

-45  0 

-18,4 

0.00 

4.80 

4.8 

107.0 

47.0 

24 

-2.0 

-6.3 

-33.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

107.0 

48.3 

25 

-12.0 

-6.2 

-27.5 

-18.7 

0.00 

8.00 

8.0 

115.0 

49.5 

26 

-21.0 

-64 

-21.0 

-18.3 

0.00 

6.80 

6.8 

121,0 

49,3 

27 

-24.0 

-5.9 

40.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

121.0 

50.0 

28 

-24.0 

-6.4 

-32.5 

-18.1 

0,00 

16.50 

16.5 

137,0 

50.7 

29 

-23.0 

-6.7 

-25.5 

-18,3 

0.00 

11.00 

11.0 

148.0 

51.7 

30 

-16.5 

4.7 

-29.5 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

148.0 

51.0 

31 

-13.0 

-5.6 

-29.0 

-17,6 

0.00 

3.00 

3.0 

151,0 

50,4 

Monthly  Mean:  -20,9 

'-7 A ■ 

-mm 

-193 

" 

; -J 

884 

454 

Highest  Max  Temp:  5.5  °C 

Total: 

0,0 

131,6 

131.6 

Lowest  Min  Temp:  -46.0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  33.9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 


STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

December  1981 

Years  of  Record:  18 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

4.0 

-4.8 

-4.0 

-16.1 

0.00 

0.60 

0.6 

0.0 

17.4 

02 

2.0 

-5.0 

-4.5 

-17,6 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

18.4 

03 

-2.5 

-6.9 

-9.5 

-17.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

19.3 

04 

-4.0 

-4.8 

-19.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

20.5 

05 

-1.5 

-45 

-10.0 

-16.9 

0.00 

1.20 

1.2 

1,0 

20,4 

06 

0.0 

-4.4 

-15.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0 

20.6 

07 

-8.0 

-5.9 

-20.5 

-19.0 

0.00 

0.60 

0.6 

1,0 

20.8 

08 

-5.0 

-6.2 

-13.5 

-18.2 

0.00 

0.40 

0.4 

2.0 

22.0 

09 

-11.0 

-62 

-15.0 

-18.0 

0.00 

12.00 

12.0 

14.0 

24.4 

10 

-13.5 

-6.5 

-19.5 

-17.8 

0.00 

0.40 

0.4 

14.0 

24.9 

11 

-4.5 

-4.1 

-24.0 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

25.3 

12 

-13.0 

-4.8 

-24.5 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

25.3 

13 

-19.0 

-3.8 

-34.0 

-17,0 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

25.9 

14 

q 

-3.9 

-32.5 

-14.9 

0.00 

0.40 

0.4 

14.0 

26.0 

15 

-13.5 

-3.6 

-26.5 

-15.9 

0.00 

0.00 

0.0 

14  0 

25.9 

16 

-10.0 

-3  9 

-24.5 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

25.5 

17 

-11.0 

-5.6 

-23.5 

-18  4 

0.00 

0.00 

0.0 

13  0 

26.9 

18 

-7.0 

-6  1 

-15.5 

-18.3 

0 00 

0,00 

0.0 

13.0 

28.0 

19 

3.5 

-5.2 

-15.5 

-17.2 

0.00 

0.00 

0.0 

12.0 

27.5 

20 

3.5 

-5.1 

-15.5 

-17,1 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

27.8 

21 

-0.5 

-6.9 

-5.0 

-17.4 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

28.2 

22 

-3.0 

-6.1 

-10.0 

-17.7 

0.00 

2.00 

20 

13.0 

28.9 

23 

-4.5 

-6.4 

-8.0 

-18.5 

0.00 

2.40 

2.4 

15,0 

29,1 

24 

-7.5 

-6.0 

-8.0 

-17.9 

0.00 

2.00 

2.0 

17.0 

29.5 

25 

-1.0 

-4.4 

-9.5 

-14.9 

0.00 

5.20 

5.2 

22  0 

29.5 

26 

-9.0 

-5.1 

-14.0 

-15.6 

0.00 

0,60 

0.6 

22.0 

30.3 

27 

-24.0 

-6.9 

-25.0 

-19.3 

0.00 

0.40 

0.4 

23.0 

31.4 

28 

-23.0 

-10.2 

-30.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

23.0 

32.0 

29 

-24.5 

-8.4 

-40.5 

-20.1 

0.00 

0.80 

0.8 

24.0 

32.2 

30 

-22.0 

-6.4 

-35.5 

-19.7 

0.00 

0.01 

0.0 

24.0 

33.0 

31 

-30.0 

-8.3 

-42.5 

-21.1 

0.00 

0,00 

0.0 

24.0 

34.2 

Monthly  Mean:  -S,9 

-5.7 

-19:2 

-17.7 

12*4 

Highest  Max  Temp:  4.0  °C  Total:  0.0  29.0 

Lowest  Min  Temp:  -42.5  ®C  Norma!  Precipitation  for  the  Month: 

29.0 

32.0 

Annual  Mean 

: 9.43 

8.99 

-2.55 

-412 

12  Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 
Normal  Annual  Precipitation: 

190.0 

69.9 

259.9 

453.3 

^ 'Alltel 

Aiuiual  Lowest  Min 


3.44j 

Normal  Annual  MeanTetitperature:| 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation: 

671m 

November  1981 

•Years  of  Record:  18 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

fiain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG*^ 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

4.5 

3.4 

-4.0 

-8.1 

4.60 

2.50 

7.1 

20 

3.0 

02 

2.0 

4.1 

-0.5 

-6.7 

0.01 

0.00 

0.0 

1.0 

3.1 

03 

4.5 

3.8 

-0.5 

-5.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

3.2 

04 

10.5 

4.5 

-40 

-4.5 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

3.9 

05 

14.0 

4.1 

7.5 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

4.1 

06 

13.0 

3.0 

-4.5 

-6.8 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

4.9 

07 

2.0 

0.5 

-3.5 

-7.2 

0 01 

0.00 

0.0 

00 

4.9 

08 

3.0 

-0.3 

00 

o 

-8.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.3 

09 

10.0 

-0.3 

-3.0 

-10.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

10 

2.0 

-1.4 

-7.0 

-11,1 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

7.3 

11 

13.5 

-0.9 

-6.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.9 

12 

7.0 

0.5 

3.5 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

8.5 

13 

-05 

0.4 

-11.5 

-11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.9 

14 

0.0 

-0.3 

-12.0 

-10.9 

0.00 

0.80 

08 

0.0 

9.5 

15 

-2.5 

02 

-6.0 

-11,4 

0 00 

1.00 

1.0 

1.0 

10.1 

16 

-4.5 

-1.0 

-7  0 

-13.2 

0.00 

001 

0.0 

1 0 

10.4 

17 

-4.5 

-3  6 

-5.0 

-13.1 

0.01 

0.00 

0.0 

1.0 

10.6 

18 

-4.0 

-4.2 

-6.0 

-12.3 

0 00 

0,00 

0.0 

1.0 

11.0 

19 

-5.0 

-3.0 

-8.5 

-12.5 

0.00 

0.40 

0.4 

1.0 

11.2 

20 

2.0 

-3  0 

-7.5 

-13,0 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

12.7 

21 

-0.5 

-4.3 

-11.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

12.9 

22 

-60 

-2  9 

-12.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

14.3 

23 

-7.5 

-3.8 

-10.5 

-15.7 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

15.1 

24 

-6.0 

-4.6 

-10.5 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.8 

25 

0.0 

-5  4 

-18.5 

-17.2 

0 00 

0.00 

00 

00 

16.0 

26 

-3.0 

-5.2 

-16  0 

-16.3 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

15.9 

27 

1.0 

-2.1 

-215 

-15.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.5 

28 

6.5 

-0.7 

-12.0 

-10  2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

15,1 

29 

4.0 

-1.1 

-5.0 

-12.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

16.8 

30 

30 

-2.6 

-10  5 

-15.0 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

17.3 

Monthly  Mean: 

2.0 

-0.9 

1 

-1L5 

0.3 

10,1  ; 

Highest  Max  Temp:  14.0 

Total: 

5,4 

4.7 

10.2 

Lowest  Min  Temp:  -21.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  27.8 


• SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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dll  Jl  rO 

Clii 

: 

nate  R 

.-Ls 

epor 

ind  and 

Fore: 

stSer 

rices 

STATION: 

Grovedale 

October  1981 

Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m  , 

Years  of  Record:  18 

Actual 

Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG* 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

01 

11.0 

15.6 

7.0 

09 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.1 

02 

10.0 

15.3 

-5.5 

1.7 

0 01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

03 

7.0 

15.2 

1.0 

2.0 

2 30 

0.00 

2.3 

0.0 

0.5 

04 

8.5 

14.4 

-1.5 

1.3 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.6 

05 

10.5 

14.0 

-6.0 

1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.7 

06 

8.0 

13.6 

-2.5 

0.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

10.5 

13.0 

1.5 

0.3 

0.00 

0.00 

00 

0,0 

0.2 

08 

4.0 

12.7 

-1.5 

-0.6 

5.30 

0.00 

53 

0.0 

0.1 

09 

5.0 

12.4 

1.0 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

10 

3.5 

13  4 

-1.0 

1.1 

1.50 

0.01 

1.5 

0,0 

0.9 

11 

3.5 

13.6 

-1.0 

0.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

12 

10.0 

14.6 

-7.0 

-1,6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

13 

15.0 

11. 1 

4.5 

-0.6 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.4 

14 

20.5 

11.4 

6.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

18.5 

10.1 

4.5 

-13 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.6 

16 

14.0 

8.7 

10.0 

-1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

17 

12.5 

8.1 

-3.0 

-2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

18 

18.5 

8.8 

-3.5 

-3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.8 

19 

8.5 

8.5 

-2.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

20 

5.5 

8.8 

-10.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.8 

21 

3.5 

10.2 

-11.0 

-2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

22 

11.0 

10  1 

-9.5 

-4.3 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.5 

23 

10.0 

9.3 

3.5 

-4.1 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

1.2 

24 

4.0 

9.3 

2.0 

-1.4 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

1.1 

25 

12.0 

8.6 

1.5 

-1.1 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

1.3 

26 

-1.0 

7.0 

-9.5 

-3.5 

0 00 

0.00 

00 

0.0 

1.8 

27 

2.5 

5.9 

-6.5 

-4.4 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.8 

28 

5.0 

4.9 

-7.0 

-6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

29 

6.5 

3.8 

-8.0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

30 

12.5 

5.3 

-9.5 

-6.3 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

2.0 

31 

7.5 

3.8 

-1.5 

-7.8 

1 40 

0.00 

1.4 

0.0 

1.9 

9.0 

10.4 

iiiiiiiii 

0*0 

LO 

Highest  Max  Temp:  20*5 

°c 

Total: 

18*7 

0.0 

18.7 

Lowest  Min  Temp:  -11,0  Normal  Precipitation  for  the  Month: 

: 26.6 

* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberto  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  September  1981 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation: 

671  m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

fiain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

15.0 

18  6 

3.0 

6.8 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.0 

02 

9.0 

18.9 

1.0 

5.8 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

03 

15.0 

20.2 

1.5 

6.2 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

16.0 

17.8 

6.0 

5.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

19.0 

17.9 

2.0 

4,9 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

06 

22.0 

18.1 

. 8.0 

4.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

30.0 

17.0 

7.5 

4.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

28.0 

17.4 

10.5 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

25.0 

17  5 

7.0 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

21.0 

18.1 

10.5 

4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

21.0 

18.3 

7.0 

4.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

17.0 

17.2 

5.0 

4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

16.0 

17.6 

2.0 

3,1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

18.0 

17.0 

-2.0 

3.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

28.0 

17.0 

3.0 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

16 

30.0 

15.3 

5.0 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

25.0 

14.4 

8.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

18 

28.0 

15  6 

7.0 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

19 

18.0 

15.7 

9.0 

2.0 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

20 

15.0 

15.8 

5,0 

0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

21 

13.0 

17.0 

2.0 

L9 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

no 

17.8 

4.0 

30 

4 00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.0 

23 

12.0 

17.7 

00 

2.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

9.0 

16.6 

4.0 

2.8 

4.80 

0.00 

4.8 

0.0 

0.0 

25 

10.0 

16.5 

2.0 

1.9 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.1 

26 

12.0 

16  0 

-2.5 

1,5 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

27 

10.0 

13  8 

05 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

15.0 

15.2 

-2.5 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

29 

14.0 

15.3 

-1.0 

2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

30 

15.0 

15.7 

-2.0 

1.7 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

Monthly  Mean: 

17.9 

16J9 

' 3.7 

;3.3  ■ 

iiilliiliii 

iliiliillii 

0.0 

ao 

Highest  Max  Temp:  30,0 

Total: 

18,1 

0,0 

18.1 

Lowest  Min  Temp:  -2.5  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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i^^berta  Environmental  Protec 

lidiif;T;t^a''ffl4'&^()fes£§'e^ 

Summer  1981 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale 

April  - September 

Location;  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 

Actual  Mean  Summer  Temp 

18.77 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

5.34 

Nomal  Mean  Summer  Max  Temp 

18.53 

4.36 

Weekfy  Average  Tenperatures  - ^ T Avg  t 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  &iowon  Ground  Show  on  Ground 


Total  Rain  (inm) 

159.5 

Total  Summer  Precip  (mm) 

||lll 

Normal  Summer  Precip  (mm) 

Summer  Highest  Max  Temp: 

34.0 

Summer  Highest  Min  Temp: 

Summer  Lowest  Max  Temp: 

:»•» 

Summer  Lowest  Min  Temp: 

, ^ Summer  Mean  Temperature: 

12.06 

Normal  Summer  MeauTemperature: 

* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18, 1999 
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Alberta 

STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

tal  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 

August  1981 

-118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  18 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

23.0 

23.6 

8.0 

9.2 

1.00 

0.00 

1.0 

00 

0.0 

02 

25.0 

23.7 

9.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

03 

26.0 

23.2 

9.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

26.0 

24.6 

9.0 

9.0 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

05 

28.0 

244 

8.0 

8.5 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

27.0 

24.8 

14.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

30.0 

23.0 

7.0 

8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

08 

32.0 

22.9 

8.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

34.0 

24.3 

10.0 

7.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

10 

32.0 

22.5 

17.0 

8.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

11 

31.0 

22.2 

15.0 

7.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

22.0 

23.7 

13.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

24.0 

22.8 

5.0 

7,7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

31.0 

23.1 

8.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

15 

28.0 

22.0 

10.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

30.0 

21.0 

8.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

28.0 

21.5 

9.0 

6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

28.0 

22.5 

9.0 

7.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

30.0 

23.0 

10.0 

6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

26.0 

21.9 

13.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

27.0 

21.4 

7.0 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

26.0 

21.7 

8.0 

5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

29.0 

20.6 

8.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

30.0 

20.2 

12.0 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

31.0 

19.9 

14.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

28.0 

20.6 

13.0 

5.8 

8.80 

0.00 

8.8 

0.0 

0.0 

27 

21.0 

21.4 

11.0 

5.6 

5.00 

0.00 

5.0 

0.0 

0.0 

28 

20.0 

20.6 

4.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

29 

11.0 

19.5 

4.0 

6.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

14.0 

19.4 

5.0 

5.9 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

31 

19.0 

18.9 

6.0 

5.6 

7.20 

0.00 

7.2 

0.0 

0.0 

26*4 

22,1 

^,4 

7 J 

ililiill! 

ao 

0*a 

Highest  Max  Temp:  34*0 

Total: 

22*6 

6,0 

22.6 

Lowest  Min  Temp:  4.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberto  En?ironmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  July  1981 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

24.0 

21.5 

7.0 

9.2 

0.00 

0.00 

00 

00 

00 

02 

24.0 

21.5 

9.0 

9.7 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

25.0 

21.6 

11.0 

9.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

23.0 

20  8 

4.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

25.0 

20  5 

4.0 

9.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

19.0 

21.8 

10.0 

9.6 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

07 

20.0 

21.6 

70 

8.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

19.0 

22.0 

10.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

20.0 

22.2 

5.0 

8.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

10 

23.0 

22.5 

5.0 

7,7 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

25.0 

22  6 

8.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

30.0 

22  5 

12.0 

10.0 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

13 

27.0 

215 

8.0 

9.1 

5.50 

0.00 

5.5 

0.0 

0.0 

14 

19.0 

2L6 

12.0 

8.3 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

15 

21.0 

213 

12.0 

8.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

26.0 

21.4 

7.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

29.0 

22.1 

9.0 

8,6 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

18 

31.0 

22.2 

10.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

30.0 

23.2 

13.0 

7.8 

7.50 

0.00 

7.5 

0.0 

0.0 

20 

24.0 

23.4 

14.0 

8.2 

7.00 

0.00 

7.0 

0.0 

0.0 

21 

21.0 

23.3 

14.0 

9.7 

1.70 

0.00 

1.7 

0.0 

0.0 

22 

21.0 

23  8 

13.0 

8.9 

9 90 

0.00 

9.9 

0.0 

0.0 

23 

17.0 

23.3 

12.0 

8.4 

0.01 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

21.0 

23.9 

10.0 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

25.0 

24.7 

7.0 

9,4 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

27.0 

24  6 

13.0 

9,3 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

27 

26.0 

24  5 

13.0 

8.8 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.0 

28 

21.0 

23.4 

12.0 

8 1 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

29 

20.0 

24.1 

12.0 

9.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

24.0 

24  8 

4.0 

9.1 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

31 

24  0 

24.6 

10  0 

9.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0,0 

Monthly  Mew; 

23.6 

nj 

^9,6 

' ' ■' 

iiiliiiiilili 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  31.0 

Total: 

33.5 

0.0 

33.5 

Lowest  Min  Temp:  4.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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A 11  ^ 

Alberta 

Clir 

flate  R 

eport 

id  and  Forest  Services 

. . 

STATION: 

Grovedale 

June  1981 

Location: 

Lat:  55,02  Long: 

-118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record:  18 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

21.0 

21.0 

6.0 

lA 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

20.0 

19.5 

10.0 

5.1 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

19.0 

19.4 

8.0 

5.1 

2.60 

0.00 

2.6 

0.0 

0.0 

04 

18.0 

19.5 

7.0 

5.8 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

19.0 

19.3 

6.0 

6,4 

0,00 

0.00 

0.0 

0,0 

0,0 

06 

15.0 

19.6 

9.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

17.0 

20.3 

5.0 

5.0 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

18.0 

20.7 

4.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

16.0 

21.0 

7.0 

5.7 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

0.0 

10 

17.0 

21.0 

2.0 

5.9 

2 00 

0 00 

20 

0.0 

0.0 

11 

16.0 

20.5 

4.0 

6.4 

16.30 

0.00 

16  3 

0.0 

0.0 

12 

13.0 

20.4 

7.0 

7.2 

9.50 

0.00 

9.5 

0,0 

0.0 

13 

19.0 

21.0 

5.0 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

20.0 

20.5 

5.0 

6.3 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

15 

20.0 

20.7 

7.0 

6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

16.0 

19.9 

7.0 

6.5 

6 70 

0.00 

6.7 

0.0 

0.0 

17 

15.0 

20.0 

2.0 

6.1 

0.30 

0.00 

0.3 

0.0 

0.0 

18 

18.0 

20.5 

4.0 

6.5 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

17.0 

20.4 

7.0 

. 6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

18.0 

20.5 

6.0 

7.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

17.0 

21.0 

5.0 

8.6 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

22 

19.0 

21.9 

8.0 

7.9 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

19.0 

21.6 

6.0 

7.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

24 

20.0 

20.9 

6.0 

7.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

22.0 

21.1 

3.0 

6.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

20.0 

22.8 

8.0 

8.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

18.0 

21.8 

7.0 

7.8 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

0.0 

28 

22.0 

21.4 

5.0 

8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

21.0 

21.1 

10.0 

8.2 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

30 

20.0 

21.8 

10.0 

8.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

; Monthly  Mean: 

6.2 

ig;  ... 

Sr  0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  22,0  Total:  40,7  0.0  40.7 

Lowest  Min  Temp:  2.0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  70,0 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55,02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

May  1981 

Years  of  Record:  18 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Mm 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(an) 

01 

14.0 

15.9 

4.0 

-0.7 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

1.0 

02 

13.0 

14.6 

0.5 

-0.4 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.4 

03 

14.0 

14.1 

-2.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

04 

15.0 

15.0 

0.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

16.0 

16.4 

2.0 

LO 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0,6 

06 

13.0 

15.4 

2.0 

1.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

14.0 

16.2 

5.0 

2.8 

160 

0.00 

1.6 

0.0 

0.2 

08 

12.0 

16.4 

6.0 

-0.4 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.2 

09 

11.0 

16.7 

4.0 

2.3 

2 80 

0.00 

2.8 

0.0 

0.1 

10 

15.0 

16.1 

1.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

11 

19.0 

16.7 

-2.0 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

12 

21.0 

18.8 

3.0 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

22.0 

18.0 

4.0 

2.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

14 

17.0 

17.3 

6.0 

3.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

18.0 

17.4 

4.0 

2.0 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

16 

22.0 

17.9 

6.0 

2.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

19.0 

18.4 

6.0 

3.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

22.0 

17.4 

5.0 

4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

19 

24.0 

17.2 

7.0 

2.1 

1.50 

0.00 

1.5 

0.0 

0.0 

20 

23.0 

16.9 

6.0 

3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

21 

25.0 

16.5 

9.0 

2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

20.0 

15.9 

10.0 

3.2 

2.20 

0.00 

2.2 

00 

0.0 

23 

22.0 

17.0 

7.0 

3.1 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

24.0 

18.6 

8.0 

2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26.0 

19.5 

13.0 

5.6 

0 70 

0.00 

0.7 

0.0 

0.0 

26 

18.0 

19.1 

8.0 

4.1 

6.50 

0.00 

6.5 

0.0 

0,0 

27 

19.0 

18.5 

3.0 

3.7 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

21.0 

19.9 

6.0 

3.5 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

24.0 

20.8 

6.0 

4.7 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

20.0 

20.0 

12.0 

5.0 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.0 

31 

15.0 

20.1 

10.0 

5,1 

17  70 

0.00 

17.7 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

1S.6 

1X4 

5.2 

2^ 

■ 

0,0 

0.1 

Highest  Max  Temp:  26.0 

Total: 

41*3 

0.0 

41.3 

Lowest  Min  Temp:  -2,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36,0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  1981 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

3.0 

6.7 

-1.0 

-4.8 

0.40 

0.01 

0.4 

0.0 

15.8 

02 

8.0 

8.7 

-2.5 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

14  1 

03 

3.0 

9.2 

-2.0 

-5.4 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

12.8 

04 

7.0 

7.0 

-2.0 

-6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.9 

05 

8.0 

7.4 

1.5 

-5.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

116 

06 

3.0 

7.5 

-2.0 

4.6 

0 00 

1.00 

1.0 

1.0 

10.9 

07 

6.0 

8.7 

-4.5 

-5.7 

0.01 

0.01 

0.0 

0,0 

10.8 

08 

8.0 

8.2 

-2.5 

4.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

10  4 

09 

4.0 

8.4 

-1.5 

-6.1 

0.00 

0.01 

0.0 

00 

9.4 

10 

-1.0 

8.1 

-7.5 

-5.0 

0 00 

4.00 

4.0 

40 

9.1 

11 

-7.0 

8.3 

-11.0 

4.6 

0.00 

8.00 

8.0 

12.0 

8.9 

12 

-9.0 

9.0 

-14.0 

4.5 

0.00 

2.00 

2.0 

14.0 

8.7 

13 

0.5 

9.8 

-17.5 

-3.6 

0.00 

0,01 

0.0 

13,0 

8.2 

14 

6.0 

11.5 

-6.0 

-2.1 

0.00 

0.01 

0.0 

10.0 

7.7 

15 

5.0 

12.5 

-2.5 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

6.7 

16 

3.0 

12.9 

-6.0 

-3.8 

0 00 

2.00 

2.0 

6.0 

64 

17 

7.0 

12.7 

0.0 

-1.2 

0.00 

0.00 

00 

20 

6.4 

18 

10.0 

12  8 

-2.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

5.6 

19 

18.0 

13.8 

-2.5 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

20 

13.0 

14.0 

4.0 

-0.1 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

4.1 

21 

13.0 

14.3 

0.0 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

3.6 

22 

12.0 

14.4 

0.5 

-0.7 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

3.0 

23 

15.0 

14.0 

4.0 

-1.2 

0.80 

0.00 

0.8 

0,0 

2.7 

24 

9.0 

12.8 

4.0 

0.0 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

2.3 

25 

8.0 

12.6 

3.0 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

26 

10.0 

13.3 

1.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

15.0 

14.4 

-2.5 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

13.0 

14.9 

4.0 

-0.9 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

1.4 

29 

13.0 

14.8 

0.5 

1.0 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

19.0 

14.9 

0.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

: -T.4 

11.3 

-2.2 

-2.7 

2.3 

6S 

Highest  Max  Temp:  19,0 

Total; 

3,4 

17.1 

20.5 

Lowest  Min  Temp:  -17.5  Normal  Precipitation  for  the  Month;  19.5 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  March  1981 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Actual 

Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG* 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

45 

0.1 

-16.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

17  0 

42.3 

02 

3.0 

-1.0 

-6.0 

-12.9 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

42.0 

03 

5.0 

-1.8 

-2.0 

-13.3 

0.01 

0.00 

0.0 

16.0 

41.8 

04 

0.5 

-1.9 

-4.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

15.0 

41.3 

05 

-1.5 

-1.2 

-11.0 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

15,0 

41,3 

06 

-1.5 

-1.1 

-17.0 

-15.4 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

4L8 

07 

-05 

-2.3 

-11.0 

-14,5 

0 00 

0.00 

0.0 

14.0 

42.9 

08 

6.5 

-0.6 

-7.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

13.0 

42.1 

09 

4.0 

2.8 

-8.0 

-11.4 

0 00 

0.00 

0.0 

13  0 

41.9 

10 

9.0 

1.2 

-9.0 

-12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

11.0 

41.3 

11 

6.0 

2.2 

-5  0 

-12.3 

0 00 

0.00 

0.0 

10.0 

40.5 

12 

5.0 

2.8 

-9.0 

-10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

39.2 

13 

7.0 

2.9 

-9.0 

-9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

8.0 

38,3 

14 

8.0 

3.3 

-1.0 

-9.1 

0 00 

0.00 

0.0 

7.0 

37.3 

15 

4.0 

3.3 

-7.0 

-10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

7.0 

36.3 

16 

6.0 

3.0 

-1.5 

-12.2 

2.20 

0.50 

2.7 

6.0 

35.2 

17 

50 

3.1 

-3  0 

-10.8 

0.00 

0.00 

00 

6.0 

33.7 

18 

4.0 

5.2 

-9.0 

-8.4 

0 00 

0.00 

0.0 

5,0 

32.6 

19 

-1.5 

5.4 

-8.0 

-7.2 

0.00 

0.01 

0.0 

5.0 

31.6 

20 

-8.0 

5.3 

-15.0 

-8.3 

0.00 

0.50 

0.5 

5.0 

30.2 

21 

-7.0 

2.9 

-19.0 

-8.0 

0.00 

0.50 

0.5 

6.0 

29.1 

22 

-2.5 

4.0 

-13.0 

-9.5 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

28.4 

23 

1.5 

3.7 

q 

: 

1 

-8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

27,7 

24 

7.5 

3.9 

-5.5 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

27.2 

25 

3.0 

6.0 

-6.0 

-6.6 

0 01 

0.00 

0.0 

4,0 

25.8 

26 

7.0 

6.9 

-2.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

24,7 

27 

9.0 

5.5 

-2.5 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0 

22.9 

28 

9.0 

4.9 

2.0 

-7.4 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

22.3 

29 

80 

5.8 

0.0 

-5.8 

0.00 

O.OI 

0.0 

0.0 

20.9 

30 

60 

7.4 

-3.5 

-4.3 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

19.4 

6.0 

7.7 

-2.0 

-3,4 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

17,6 

Monthly  Meira: 

3.6 

2.9 

: -u ' 

-10.0 

liiiiliiii 

' '''' 

7,9 

333 

Highest  Max  Temp:  9.0 

Total: 

2.6 

1.5 

4,2 

Lowest  Min  Temp:  -19,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Winter  1980/1981  Climate  Report 


STATION:  Grovedale  October  - March 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

0.36 

Mean  Winter  Max  Temp 

-0,61 

Weekly  Average  Temperatures 


Actual  Mean  Winter  Min  Temp 

-10.32 

1 

-12.65 

— AvgMaxT  Avg  Normal  Max  T 

Avg  Min  T Avg  Normal  Min  T 


EOifyR«%iitati(aiandSnowonQound  Noimal  Siowai  Qouid  aiowonOouid 


, ' o Total  Rain  (mm) 

14.2 

Total  Snow  (cm) 

113.2 

21.4 

Winter  Highest  Max  Temp: 

28.0 

^ Winter  Mean  Temperature: 

-4.98 

Total  Winter  Precip  (mm) 

127.5 

Winter  Normal  Precip  (mm) 

164.8 

26.9 

Winter  Highest  Min  Temp: 

8.5 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-41.0 

Winter  Normal  MeanTemperature: 

-6.63 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 
Saturday,  April  17, 1999 
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STATION:  Grovedale 


February  1981 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  18 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-8.0 

-63 

-21.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

37.0 

49.5 

02 

-5.0 

-4.6 

-20.0 

-18.6 

0.00 

0.00 

0.0 

36.0 

48.8 

03 

-4.5 

-5.0 

-15.0 

-17.7 

0 00 

0.00 

0.0 

36.0 

48.6 

04 

-5.5 

-3.2 

-16.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

35,0 

48.3 

05 

-1.5 

-4.3 

-20.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

35.0 

48.1 

06 

-4.5 

-4.1 

-20.0 

-17.0 

0.00 

0.50 

0.5 

35.0 

48.0 

07 

-3.5 

-3.3 

-19.0 

-16.0 

0 00 

1.00 

1.0 

36.0 

47.7 

08 

-8.5 

-4.9 

-22.0 

-17.3 

0.00 

1.00 

1.0 

37.0 

47.3 

09 

-20.0 

-6.0 

-29.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

37.0 

47.4 

10 

-11.0 

-60 

-310 

-18.1 

0.00 

0.01 

0.0 

37.0 

48,0 

11 

-14.0 

-5.6 

-18.0 

-16.7 

0.00 

2.50 

2.5 

39  0 

48.5 

12 

-15.0 

-4.3 

-23.0 

-16.0 

0.00 

3.00 

3.0 

42.0 

48.0 

13 

-11.0 

-3.3 

-22.0 

-16.6 

0.20 

1.00 

1.2 

43,0 

48,5 

14 

7.5 

-3.1 

-18.0 

-17.0 

0 00 

0.00 

0.0 

40.0 

48.3 

15 

7.5 

-5.8 

-3.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

36,0 

48.0 

16 

4.0 

-7.2 

-6.0 

-17  8 

0.01 

0.00 

00 

32.0 

48.0 

17 

5.0 

-5.7 

-7.0 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

28  0 

47.7 

18 

6.0 

-3.9 

-1.5 

-17.9 

0.00 

0.00 

0.0 

25  0 

48.3 

19 

2.5 

-1.4 

-3.0 

-14.5 

0.00 

0.50 

05 

24.0 

. 47.6 

20 

3.5 

-1.1 

-8.0 

-13.6 

0.01 

0.01 

0.0 

23.0 

47,0 

21 

6.5 

-1.1 

-0.5 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

46.3 

22 

5.5 

-1.4 

-4.0 

-14.3 

0.01 

0.01 

0.0 

17.0 

46.0 

23 

-1.0 

-1.0 

-11.0 

-12.7 

0.00 

0.00 

0.0 

17  0 

46.3 

24 

-4.5 

0.3 

-11.0 

-13.6 

0.00 

0.50 

0.5 

17.0 

45.8 

25 

-2.5 

0.2 

-7.0 

-13.9 

0.00 

0.01 

00 

17.0 

44.9 

26 

-3.0 

06 

-9.5 

-12.1 

0.00 

0.01 

0.0 

17  0 

44.5 

27 

-3.0 

-0.1 

-15.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

43.7 

28 

-0.5 

-0.3 

-15.0 

-12.6 

0.00 

0.00 

0.0 

17.0 

43.0 

IMpj^hlyijMemi;; 

-2.S 

-3.3 

iiiliiii 

mwm 

Highest  Max  Temp:  7.5  ®C 

lilllll 

0.2 

10.0 

10.3 

Lowest  Min  Tempt  -31.0  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month;  23.7 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  January  1981 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-10.0 

-9.9 

-22.0 

-21.1 

0.00 

0.00 

0.0 

61.0 

35.5 

02 

-11.0 

-9.1 

-19.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

60.0 

35.8 

03 

-1.0 

-9.6 

-21.0 

-19.1 

0.00 

0.00 

0.0 

59.0 

36.8 

04 

5.5 

-9.3 

-1.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

56.0 

37.7 

05 

3.0 

-9.5 

-11.0 

-23,1 

0.00 

0.00 

0.0 

53,0 

38,5 

06 

1.5 

-9.5 

-7.0 

-22.5 

3 40 

1.00 

4.4 

53.0 

39.7 

07 

-0.5 

-7.7 

-9.0 

-20.8 

0.01 

0.01 

0.0 

53.0 

39.8 

08 

-2.0 

-10.9 

-11.0 

-22.5 

0 00 

1.50 

1.5 

54.0 

41.7 

09 

-1.0 

-12  8 

-11.5 

-22.6 

0 00 

4.50 

4.5 

58.0 

42.3 

10 

-0.5 

-12.3 

-14.0 

-22  1 

0.00 

0.00 

0.0 

57.0 

42.8 

11 

-10.0 

-9.6 

-19.0 

-20.3 

0.00 

0.00 

0.0 

57.0 

43.8 

12 

1.0 

-7.0 

-16.0 

-19.4 

0 00 

0.00 

0.0 

56.0 

44.8 

13 

-3.0 

-6.8 

-14.0 

-18.0 

0,00 

0.00 

0.0 

55.0 

45,2 

14 

-5.0 

-7.2 

-14.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

55.0 

46.2 

15 

-8  0 

-5.7 

-17.0 

-18.1 

0 00 

0.00 

0.0 

54.0 

46.8 

16 

-12.0 

-6.3 

-21.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

54.0 

47.7 

17 

-12.0 

-6.9 

-23.0 

-19.0 

0.00 

0.01 

0.0 

53.0 

47.6 

18 

-3.0 

-6.8 

-18.0 

-18.9 

0.00 

0.00 

0.0 

53.0 

47.8 

19 

1.0 

-5.6 

-7.0 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

52.0 

47.3 

20 

5.0 

-4.2 

-7.0 

-16.6 

0 00 

0.00 

0.0 

49.0 

47.0 

21 

1.0 

-4.1 

-11.0 

-14.7 

0 01 

0.00 

0.0 

47.0 

47.3 

22 

20 

-4.1 

-9.0 

-16.4 

0.00 

0.00 

0.0 

45.0 

47.2 

23 

5.0 

-5.2 

-5  0 

-18.4 

0.00 

0,00 

0.0 

42.0 

47  0 

24 

1.0 

-6.3 

-13.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

0.0 

40.0 

48.3 

25 

0.5 

-6.2 

-5.5 

-18.7 

0.00 

0.01 

0.0 

39.0 

49.5 

26 

-1.5 

-6.4 

-11.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

38,0 

49,3 

27 

-8.5 

-5.9 

-18.5 

-18.7 

0.00 

0.00 

0.0 

38.0 

50.0 

28 

-8.0 

-6.4 

-19  0 

-18  1 

0.00 

0.01 

0.0 

38.0 

50,7 

29 

-7.0 

-6.7 

-11.0 

-18.3 

0.00 

0.50 

0.5 

38.0 

51.7 

30 

-6.5 

-4.7 

-13.0 

-18.1 

0 00 

0.01 

0.0 

38.0 

51.0 

31 

-1.5 

-5.6 

-13.0 

-17,6 

0.00 

0 00 

0.0 

37,0 

50,4 

Monthly  Mean; 

iiiiiili 

-7,4 

-19,3 

/ ; ' ' ' ' 

49.7 

45,1 

Highest  Max  Temp:  5.5 

Total: 

3,4 

7,5 

11.0 

Lowest  Min  Temp:  -23,0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  33,9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Lmi  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION;  Grovedale  December  1980 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-22.0 

-4.8 

-24  0 

-16.1 

0.00 

0.50 

0.5 

1.0 

17.4 

02 

-21.0 

-5.0 

-25.0 

-17.6 

0 00 

2.00 

20 

30 

18.4 

03 

-21.0 

-6.9 

-25.5 

-17.5 

0 00 

2 50 

2.5 

50 

19  3 

04 

-24  0 

-48 

-27.5 

-17.7 

0.00 

6.50 

6.5 

12  0 

20.5 

05 

-25.0 

-4.5 

-34.5 

-16,9 

0.00 

0.01 

0.0 

12.0 

.20.4 

06 

-29.0 

-4.4 

-37.0 

-17.4 

0.00 

0.01 

0.0 

12.0 

20.6 

07 

-12.0 

-5  9 

-34.0 

-19.0 

0.00 

3.00 

30 

15.0 

20.8 

08 

-11.0 

-6.2 

-24.0 

-18.2 

0.00 

13.00 

13  0 

28  0 

22.0 

09 

-23.5 

-6.2 

-25  0 

-18.0 

0.00 

16.00 

16.0 

44  0 

24  4 

10 

-17.0 

-6.5 

-25.0 

-17  8 

0.00 

6.00 

6.0 

50.0 

24.9 

11 

50 

-4.1 

-18.0 

-17.2 

0.01 

2 00 

20 

52.0 

25  3 

12 

1.0 

-4.8 

-25.5 

-16.2 

0.00 

0.01 

00 

50.0 

25.3 

13 

-3.0 

-3.8 

-11.5 

-17,0 

0 00 

0.00 

0.0 

49  0 

25.9 

14 

7.0 

-3.9 

-10.5 

-14  9 

0.01 

0.01 

00 

46  0 

26  0 

15 

9.0 

-3.6 

10 

-15.9 

0.00 

0.00 

0.0 

37.0 

25.9 

16 

7.5 

-3.9 

-6.5 

-17.1 

170 

2 50 

4.2 

36.0 

25.5 

17 

-6.0 

-5.6 

-21.0 

-18.4 

0.00 

1.00 

1.0 

37  0 

26.9 

18 

-20.0 

-6.1 

-29.0 

-18  3 

0 00 

0 00 

00 

37.0 

28,0 

19 

-24.0 

-5.2 

-30.0 

-17.2 

0.00 

100 

1.0 

38  0 

27.5 

20 

-25.5 

-5.1 

-28.0 

-17.1 

0.00 

1.00 

1.0 

39.0 

27,8 

21 

-24.5 

-6.9 

-27.0 

-17  4 

0.00 

6.00 

6.0 

45.0 

28.2 

22 

-22.5 

-6  1 

-27.0 

-17.7 

0.00 

9.00 

9.0 

54.0 

28.9 

23 

-25.5 

-6.4 

-36.0 

-18.5 

0.00 

0,01 

0.0 

54  0 

29.1 

24 

-20.5 

-6.0 

-41.0 

-17.9 

0.00 

2.00 

20 

56.0 

29.5 

25 

-16.5 

-4.4 

-24.0 

-14.9 

0.00 

1.00 

1,0 

57.0 

29  5 

26 

-13.5 

-5.1 

-19.0 

-15.6 

0.00 

7.00 

7.0 

64.0 

30  3 

27 

-18.5 

-6.9 

-23.0 

-19.3 

0.00 

4.00 

40 

68.0 

314 

28 

-15.0 

-10.2 

-22.0 

-20  1 

0.00 

0.01 

0.0 

68.0 

32,0 

29 

5.0 

-8.4 

-17.0 

-20  1 

0.01 

0.00 

00 

65.0 

32.2 

30 

4.0 

-6.4 

-5.0 

-19.7 

0.00 

0.00 

0,0 

63.0 

33  0 

31 

-2.0 

-8.3 

-18.0 

-21.1 

0.00 

0,00 

0.0 

62  0 

34  2 

Monthly  Mean: 

-13.0 

-5,7^ 

-23J 

-17.7 

40.6 

26.1 

Highest  Max  Temp:  9.0  °C  Total:  1.7  86.1 

Lowest  Min  Temp:  -41.0  Normal  Precipitation  for  the  Month 

87.8 
: 32.0 

Annual  Mean: 

7.87 

8^8 

-3.82 

"^413 

12  Month  Total  Predp.  for  Grovedale  : 

319.5 

168.8 

488.3 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


Annual  Mean  Temperafnre:|  [ 2,03 


[ M3| 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  November  1980 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

9.0 

3.4 

-2.0 

-8.1 

O.Ol 

0.00 

0.0 

0.0 

3.0 

02 

110 

4.1 

1.0 

-6.7 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

3.1 

03 

5.0 

3.8 

-2.5 

-5.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

3.2 

04 

10.0 

4.5 

-1.0 

-45 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

3.9 

05 

6.5 

4 1 

0.0 

-5.4 

1.60 

0,00 

1.6 

0.0 

4.1 

06 

5.5 

3.0 

-1.5 

-6.8 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

4.9 

07 

4.5 

0.5 

-0.5 

-7.2 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

4.9 

08 

3.5 

-0.3 

-1.5 

-8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.3 

09 

6.0 

-0.3 

-2.0 

-10.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.7 

10 

00 

-1.4 

-2.0 

-11  1 

0.00 

0.01 

0.0 

00 

7.3 

11 

3.0 

-0.9 

-9.0 

-11.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.9 

12 

3.0 

0.5 

-9.5 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.5 

13 

2,5 

0.4 

-8.5 

-11.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

8.9 

14 

3.5 

-0.3 

-4.5 

-10.9 

0.01 

0.01 

0.0 

00 

9.5 

15 

4.5 

0.2 

-5.5 

-11,4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10,1 

16 

-2.0 

-1.0 

-8.5 

-13.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.4 

17 

7.0 

-3.6 

-60 

-13  1 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

10.6 

18 

7.0 

-4.2 

-1.5 

-12.3 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

11.0 

19 

6.0 

-3.0 

-4.0 

-12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.2 

20 

9.0 

-3.0 

1.0 

-13,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

12  7 

21 

4.0 

-4.3 

-4.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

12.9 

22 

2.5 

-2.9 

-9.0 

-15.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

14.3 

23 

2.5 

-3  8 

-11.0 

-15,7 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

15.1 

24 

4.0 

-4.6 

-4.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

15.8 

25 

6.5 

-5.4 

-1.5 

-17.2 

0 00 

0.01 

0.0 

0.0 

16.0 

26 

5.5 

-5.2 

-5.0 

-16.3 

0,01 

0.01 

0.0 

0.0 

15.9 

27 

75 

-2.1 

-10 

-15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.5 

28 

4.5 

-07 

-7.0 

-10.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.1 

29 

-5.0 

-1.1 

-15  0 

-12.1 

0.00 

0.50 

0.5 

00 

16.8 

30 

-14  0 

-2.6 

-22  0 

-15.0 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

17  3 

Monthly  Mean: 

4.1 

-0.9 

-4,9 

-11.5 

llllllll 

iiiliiiiil 

0.0 

10,1 

Highest  Max  Temp;  U,0 

Total: 

3.7 

0,5 

4.2 

Lowest  Min  Temp;  -22.0  Normal  Precipitation  for  the  Month;  27,8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - L^d  and  Forest  Services 

Climate  Report 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

October  1980 

Years  of  Record;  18 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

15  5 

15.6 

6.0 

0.9 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

02 

22.5 

15.3 

7.0 

1.7 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

03 

24.5 

15.2 

2.0 

2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.5 

04 

23.5 

14.4 

6.0 

1.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

05 

23.5 

14.0 

8.5 

1,6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.7 

06 

28.0 

13.6 

8.5 

01 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

22.5 

13.0 

6.5 

0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

15.5 

12.7 

5.0 

-0.6 

0.01 

0 00 

0.0 

0.0 

O.I 

09 

15.0 

12.4 

2.5 

0.3 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.4 

10 

15.0 

13.4 

-3.5 

1 1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.9 

11 

13.5 

13.6 

-1.5 

0.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

12 

11.0 

14.6 

3.0 

-1.6 

0 01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.6 

13 

9.5 

11.1 

-0.5 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

14 

9.0 

11.4 

-0.5 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

11.5 

10.1 

-5.0 

-1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

16 

18.0 

8.7 

1.5 

-1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

17 

17  5 

8.1 

40 

-2.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

18 

17.5 

8.8 

30 

-3.5 

0 00 

0 00 

0.0 

0.0 

1.8 

19 

12.5 

8.5 

2.0 

-3.2 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

2.0 

20 

6.5 

8.8 

-2.5 

-3.2 

2.50 

0.00 

2.5 

00 

1.8 

21 

9.0 

10.2 

-2.5 

-2.0 

0 01 

0.01 

0.0 

0.0 

1.8 

22 

9.0 

10.1 

-5.5 

-4.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

23 

8.0 

9.3 

-7.0 

-4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

1.2 

24 

5.5 

9.3 

-3.5 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.1 

25 

1.0 

8.6 

-2.0 

-1.1 

0.00 

4.50 

4.5 

4.0 

1.3 

26 

1.0 

7.0 

-1.5 

-3  5 

0 00 

3,00 

3.0 

6.0 

1.8 

27 

1.5 

5.9 

-6.5 

-4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

5.0 

1.8 

28 

10.5 

4.9 

-4.5 

-6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

20 

1.8 

29 

10.0 

3.8 

2.0 

-7.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

30 

6.5 

5.3 

-4.0 

-6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

31 

4.5 

3.8 

-1.0 

-7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.9 

MpiithiyMean: 

12.9 

10.4 

0*5 

1.0 

Highest  Max  Temp:  28.0  °C 

Total: 

2*6 

7*5 

10.1 

Lowest  Min  Temp:  -7.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Lmid  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  September  1980 


Location: 

Lat:  55,02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  Ig 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

11.5 

18.6 

3.0 

68 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

02 

15.5 

18.9 

5.0 

5.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

17  5 

20.2 

6.0 

6.2 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

17.0 

17.8 

60 

5.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

05 

18.0 

17.9 

7.0 

4.9 

1,80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

06 

17.0 

18.1 

IS) 

4.8 

6.50 

0.00 

6.5 

0.0 

0.0 

07 

12.5 

17.0 

5.0 

4.7 

9.60 

0.00 

9.6 

0.0 

0.0 

08 

20.0 

17.4 

0.0 

4.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

23  5 

17.5 

3.0 

3.4 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

10 

21.0 

18.1 

7.0 

4.5 

2.80 

0.00 

2.8 

0.0 

0.0 

11 

13.5 

18  3 

7.0 

42 

0.60 

0.00 

0.6 

00 

0.0 

12 

11.0 

17.2 

6.0 

4.6 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

13 

10  5 

17.6 

4.0 

3,1 

3.10 

0.00 

3.1 

0,0 

0.0 

14 

13.0 

17.0 

2.0 

3.3 

001 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

12  5 

17.0 

3.0 

3.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

15.0 

15.3 

6.0 

4.1 

10  20 

0.00 

10.2 

0.0 

0.0 

17 

8.0 

14.4 

3.5 

2.0 

2.20 

0.00 

22 

0.0 

0.0 

18 

8.0 

15  6 

1.0 

1.9 

2.80 

0.00 

2.8 

0.0 

0,0 

19 

9.0 

15.7 

2.0 

2.0 

8.30 

0.00 

8.3 

0.0 

0.0 

20 

7.0 

15.8 

2.0 

0.4 

1.50 

0.00 

1.5 

0.0 

0.0 

21 

5.0 

17.0 

0.5 

L9 

0.70 

0.00 

0.7 

0.0 

0.0 

22 

10.5 

17.8 

1.0 

3.0 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

23 

12.5 

17.7 

4.0 

2.8 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

24 

11.5 

16.6 

1.0 

2.8 

1.30 

0.00 

1.3 

0.0 

0.0 

25 

16.5 

16.5 

3.0 

1.9 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

26 

14.5 

16.0 

20 

1.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

20.0 

13.8 

1.0 

1.0 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

16.5 

15.2 

90 

13 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

15  5 

15.3 

7.0 

2.0 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

16.5 

15.7 

20 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.2 

Monthly  Mean: 

14.0 

m.9 

3,9 

iilili 

ao 

0,0 

Highest  Max  Temp:  23.5 

Total: 

60J 

0.0 

60.1 

Lowest  Min  Temp:  0.0  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION:  Grovedale  April  - September 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

18.07 

Actual  Mean  Summer  Min  Temp 

.5.63 

Norm^  Mean  Summer  Max  Temp 

18.53 

' Norm^  Mean  Summer  Min  Temp 

4.36 

Weekfy  Average  Tenperatures 


— - — - - Avg  Max  T 
Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Slow  on  Ground 


Show  on  Ground 


Total  Rain  (mm) 

311.4 

Total  Snow  (cm) 

0.5 

Summer  Highest  Max  Temp: 


. . Summer  Mean  Temperature: 


29.5 


11.85 


, Total  Summer  Precip  (mm) 

ISHi 

Normal  Sununer  Precip  (mm) 

Summer  Highest  Min  Temp: 

14.0 

Summer  Lowest  Min  Temp: 

-7.0 

Normal  Summer  MeanTemperature: 

11.45 

* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18, 1999 
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Alberta 

FnviP 

'Tntnt^n 

tal  Pro 

tectiof 

tnd  and 

Fore<: 

it  Ser 

vices 

L/wl  liJ 

1.CU  X iV/ 

Clii 

nateR 

.epon 

^KIlH 

X wX  Wk. 

.'  - 

STATION: 

Grovedale 

August  1980 

Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  18 

Actual 

Normal 

Actual 

Normal 

Rain 

Snow 

Total 

Actual 

Normal 

Max 

Max 

Min 

Min 

(mm) 

(cm) 

Precip 

SOG-* 

SOG* 

Day 

Temp 

Temp 

Temp 

Temp 

(mm) 

(cm) 

(cm) 

01 

23  0 

23  6 

9.0 

92 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

02 

19.5 

23.7 

8.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

22.0 

23.2 

6.0 

9.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

20.5 

24.6 

8.5 

9.0 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

05 

13.5 

24.4 

8.5 

8,5 

17.80 

0.00 

17.8 

0.0 

0.0 

06 

19.5 

24.8 

10.0 

9.3 

16.60 

0.00 

16.6 

0.0 

0.0 

07 

18.0 

23.0 

8.0 

8.0 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

08 

22.5 

22.9 

5.5 

8.5 

0 80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

09 

22  5 

24.3 

9.5 

7.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

21.5 

22.5 

no 

8.4 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

19.5 

22.2 

9.5 

7.9 

0.01 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

12 

22.0 

23.7 

6.0 

8.5 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

13 

25.0 

22.8 

8.0 

7.7 

001 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

23.0 

23.1 

10.5 

8.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

19.5 

22.0 

10.5 

78 

1.20 

0.00 

1.2 

0,0 

0.0 

16 

21.0 

21.0 

6.0 

7.3 

0.00 

0.00 

00 

00 

0.0 

17 

20.0 

21.5 

9.5 

6.8 

2.30 

0.00 

2.3 

00 

0.0 

18 

20  0 

22.5 

12  0 

7.5 

0 70 

0.00 

07 

0.0 

0.0 

19 

20.5 

23.0 

9.0 

6.9 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

16.0 

21.9 

7.0 

7,3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

19.5 

21.4 

3.5 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

19  5 

217 

2.5 

5.4 

2.60 

0.00 

2.6 

00 

0.0 

23 

14.5 

20.6 

7.5 

5.9 

15.40 

0.00 

15.4 

00 

0.0 

24 

11.5 

20.2 

3.5 

4.4 

8.80 

0.00 

8.8 

00 

0.0 

25 

16.0 

19.9 

1.5 

5.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

18.5 

20.6 

6.0 

5.8 

4.60 

0,00 

4.6 

0.0 

0.0 

27 

13.5 

21.4 

6.0 

5.6 

26.20 

0.00 

26.2 

0.0 

0.0 

28 

17.0 

20.6 

5.5 

5.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

17.5 

19.5 

7.0 

6.6 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

13.5 

19.4 

7.0 

5.9 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

31 

17.0 

18.9 

5.0 

5,6 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

0.0 

Monthly 

22,1 

yiliiyiiiiiii 

liillliiiiliii 

' 

0*0 

Highest  Max  Temp:  25.0  °C 

Total: 

102*4 

6*0 

102*4 

Lowest  Min  Temp;  1.5  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month: 

: 60.5 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  aid  For^  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  July  1980 


Location: 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

if 

a * 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

26.0 

215 

12  0 

92 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

02 

27.0 

21.5 

8.0 

9.7 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

25.5 

21.6 

11.0 

9.0 

3 60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

04 

21.0 

20  8 

11.0 

8.3 

4 40 

0.00 

4.4 

0.0 

0.0 

05 

12.0 

20.5 

8.0 

9,3 

11.00 

0.00 

11.0 

0.0 

0,0 

06 

21.5 

21.8 

8.5 

9.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

24.0 

21.6 

10.0 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

22.0 

22.0 

12.0 

9.2 

170 

0.00 

1.7 

0.0 

0.0 

09 

22.0 

22.2 

8.0 

8.6 

2.50 

0.00 

2.5 

0.0 

0.0 

10 

22.0 

22  5 

6.0 

77 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

18.0 

22.6 

9.0 

9.2 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

12 

24.5 

22.5 

7.0 

10.0 

0.70 

0.00 

0.7 

0.0 

0.0 

13 

23.0 

21.5 

12.5 

9.1 

1.30 

0.00 

1.3 

0,0 

0.0 

14 

22.5 

216 

13.0 

8.3 

1.50 

0.00 

1.5 

0.0 

0.0 

15 

19.5 

21.3 

7.5 

8.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

16 

17.0 

21.4 

9.0 

7.7 

13  00 

0.00 

13.0 

0.0 

0.0 

17 

15.0 

22.1 

9.0 

8.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

16.0 

22.2 

8.0 

8.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

00 

19 

20.0 

23.2 

3.5 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

23.0 

23.4 

9.0 

8.2 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

26.0 

23.3 

10.0 

9.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

28.0 

23.8 

9.0 

8.9 

2.10 

0.00 

2.1 

0.0 

0.0 

23 

20.5 

23.3 

10.0 

8.4 

3.30 

0.00 

3.3 

0,0 

0.0 

24 

21.0 

23.9 

9.5 

9.8 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

25 

23.0 

24.7 

10.0 

9.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

22.0 

24.6 

11.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

23.0 

24.5 

7.5 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

22.0 

23  4 

7.0 

8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

21.5 

24.1 

7.0 

9.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

22.0 

24.8 

7.5 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

24.5 

24.6 

8.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

21,8 

ZIJ 

^.0 

8^ 

0,0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  28.0 

illSBl 

Total: 

46.5 

0,0 

46.5 

Lowest  Min  Temp:  3.5  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  65.1 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environment 
STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long: 

alProt 

Clin 

-118.88 

ection  - Land  and  Forest  Services 
lateRepott 

June  1980 

Elevation:  671  m Years  of  Record:  18 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual  Normal 
Min  Min 

Temp  Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual  Normal 
SOG*  SOG* 
(cm)  (cm) 

01 

15.5 

21.0 

8*0 

74 

0.01 

0 00 

00 

0.0 

0.0 

02 

15.0 

19.5 

4.0 

5.1 

1.30 

0.00 

1.3 

0.0 

0.0 

03 

15.0 

19.4 

10.0 

5.1 

3.30 

0.00 

3.3 

0.0 

0.0 

04 

15.0 

19.5 

6.0 

5.8 

6.90 

0.00 

6.9 

0.0 

0.0 

05 

13.5 

19.3 

6.0 

6.4 

5.80 

0.00 

5.8 

0.0 

0.0 

06 

15.5 

19.6 

4.0 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

20.0 

20.3 

3.0 

5.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

26.5 

20.7 

6.5 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

25.5 

21.0 

9.5 

5.7 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

10 

19.5 

21.0 

11.0 

5,9 

6.40 

0.00 

6.4 

0,0 

0.0 

11 

13.5 

20.5 

9.0 

6.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

24.5 

20.4 

8.5 

7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

26.0 

21.0 

10.5 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

28.0 

20.5 

13.5 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

29.5 

20.7 

11.5 

6.6 

2.50 

0.00 

2.5 

0,0 

0.0 

16 

25.0 

19.9 

12.0 

6.5 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

17 

19.0 

20.0 

14.0 

6.1 

5 80 

0.00 

58 

0.0 

0.0 

18 

16.5 

20.5 

11.0 

6.5 

0.70 

0 00 

07 

0.0 

0.0 

19 

20.0 

20.4 

7.0 

6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

25.5 

20.5 

7.5 

7,1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

24.5 

21.0 

12.0 

8.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23.0 

21.9 

10.5 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

22.0 

21.6 

11.0 

7.6 

6.60 

0.00 

6.6 

0,0 

0.0 

24 

23.5 

20.9 

10.0 

7.6 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

25 

22.5 

21.1 

10.0 

6.3 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

26 

20.0 

22.8 

11.5 

8,6 

0.40 

0.00 

0.4 

0,0 

0.0 

27 

20.5 

21.8 

10.0 

7.8 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

28 

21.0 

21.4 

12.0 

8.0 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

17.5 

21.1 

11.5 

8.2 

7.70 

0.00 

7.7 

0.0 

0.0 

30 

22.0 

21.8 

6.5 

8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

■;:Mopd 

hly  ^ 

lean: 

21.0 

9.3 

6.7 

iiiiiiiiiiii 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  29.5  ""C  Total:  53.8  0.0 

Lowest  Min  Temp:  3.0  Norma!  Precipitation  for  the  Month: 

53.8 

70.0 

IIIIIIIIIIP^ 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevatioii: 

671m 

May  1980 

Years  of  Record:  18 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

29.0 

15.9 

30 

-0.7 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

1.0 

02 

21.0 

14.6 

5.0 

-0.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.4 

03 

16.0 

14.1 

-2.5 

-0.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

04 

17  0 

15.0 

-2.0 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

05 

20.0 

16.4 

3.5 

1.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

06 

13.5 

15.4 

7.0 

1.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

07 

18.5 

16.2 

4.0 

2.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

21.5 

16.4 

4.0 

-0.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

09 

21.5 

16.7 

45 

2.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

22  0 

16.1 

5.0 

20 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

22  0 

16.7 

60 

2.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

12 

22.0 

18.8 

60 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

13 

22.5 

18.0 

70 

2.4 

1.20 

0.00 

1.2 

0,0 

0.0 

14 

22.5 

17.3 

4.5 

3.4 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.4 

15 

25  0 

17.4 

4.5 

2.0 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.3 

16 

26.5 

17.9 

6.5 

29 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

21.5 

18.4 

10.0 

3.6 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

18 

20.0 

17.4 

60 

4 1 

0.01 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

19.0 

17  2 

55 

2.1 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

20 

14.5 

16.9 

5.0 

3.8 

1.40 

0.00 

1.4 

0,0 

0.2 

21 

16  0 

16.5 

20 

2.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

12  0 

15.9 

6.5 

3.2 

4.90 

0.00 

4.9 

0.0 

0.0 

23 

9.0 

17.0 

6.0 

3.1 

2 60 

0.00 

2.6 

0,0 

0.0 

24 

7.0 

18.6 

5.0 

2.6 

18.80 

0.00 

18.8 

0.0 

0.0 

25 

10.0 

19.5 

4.5 

5.6 

0 50 

0.00 

0.5 

0.0 

0.0 

26 

9.0 

19.1 

5.5 

4.1 

8.90 

0.00 

8.9 

0.0 

0.0 

27 

10.0 

18.5 

5.5 

3.7 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

28 

13.5 

19.9 

7.0 

3.5 

0.70 

0.00 

0.7 

0,0 

0.0 

29 

16  5 

20.8 

1.5 

4.7 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

30 

10.0 

20.0 

2.5 

5.0 

0.80 

0.00 

08 

0.0 

0.0 

31 

15  0 

20.1 

2.0 

5,1 

0.60 

0.00 

0.6 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean: 

17,5 

iiiiiiii 

0,0 

0,1 

Highest  Max  Temp:  29.0  °C 

Total: 

43,2 

0,0 

43,2 

Lowest  Min  Temp:  -2.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  1980 


Location:  Lat:-  55,02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m Years  of  Record:  18 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

80 

67 

-4.0 

-48 

0.00 

0.01 

0.0 

80 

15.8 

02 

10.0 

8.7 

-5.0 

-3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

14.1 

03 

13.0 

9.2 

-4.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

30 

12.8 

04 

13.0 

7.0 

-2.5 

•6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

11.9 

05 

5.0 

7.4 

-3.0 

-5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

11,6 

06 

1.0 

7.5 

-5.5 

-4.6 

0.00 

0 50 

0.5 

00 

10.9 

07 

80 

8.7 

-7.0 

-5.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.8 

08 

9.0 

8.2 

-4.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

10.4 

09 

11.5 

8.4 

-3.5 

-6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.4 

10 

10.0 

8.1 

1.0 

-5.0 

0.01 

0.01 

0.0 

0,0 

9.1 

11 

15.0 

83 

-15 

-4.6 

0.00 

0 00 

0.0 

00 

8.9 

12 

22.0 

9.0 

1.0 

-4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.7 

13 

13.5 

9.8 

2.5 

-3.6 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

8.2 

14 

17.5 

11.5 

60 

-2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

7.7 

15 

14.5 

12.5 

60 

-1.9 

0.01 

0 00 

0.0 

0.0 

6.7 

16 

17.5 

12  9 

-1.0 

-3.8 

0.00 

0 00 

00 

0.0 

6.4 

17 

15.0 

12  7 

-0.5 

-1.2 

2.30 

0.00 

23 

00 

6.4 

18 

18  0 

12.8 

-1.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

5.6 

19 

19.0 

13.8 

2.0 

-1.9 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

4.9 

20 

12.0 

14.0 

2.0 

-0.1 

0.40 

0.00 

0.4 

00 

4.1 

21 

14.0 

14.3 

-0.5 

-0.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

22 

24  0 

14.4 

-3.0 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

3.0 

23 

18.5 

14.0 

2.0 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.7 

24 

13.0 

12.8 

30 

0.0 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

2.3 

25 

21.0 

12.6 

-0.5 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

26 

22.5 

13.3 

2.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

25.0 

14.4 

3.0 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

26.0 

14.9 

2.0 

-0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.4 

29 

15.5 

14.8 

6.5 

1.0 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

19.5 

14.9 

-1.0 

-0.2 

0.00 

0.00 

00 

0,0 

1.9 

Monthly  Mean: 

15.1 

: 11.3 

-2«7 

lillliliiii 

0.6 

6.9 

Highest  Max  Temp:  26.0 

Total: 

5,3 

0,5 

5.8 

Lowest  Min  Temp:  -7.0  Norma!  Precipitation  for  the  Month:  19,5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION:  Grovedale  March  1980 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -I1S.88  Elevatioii:  671m Years  of  Record:  18 


Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Mm 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG*- 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-1.0 

0.1 

-9  0 

-13.5 

0.00 

0.01 

00 

39.0 

42,3 

02 

-9.0 

-1.0 

-16.0 

-12.9 

0.00 

100 

1.0 

40.0 

42.0 

03 

-16.0 

-1.8 

-27.0 

-13.3 

0.00 

1.50 

1.5 

4L0 

41.8 

04 

-13.5 

-1.9 

-30.0 

-14,6 

0.00 

0.00 

0.0 

41.0 

41.3 

05 

-2.0 

-1.2 

-30.0 

-15.0 

0.00 

0;00 

0.0 

41,0 

41.3 

06 

-2.0 

-1.1 

-19.0 

-15.4 

0.00 

0.00 

0.0 

40.0 

41.8 

07 

-2.5 

-2.3 

-11.0 

-14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

40.0 

42,9 

08 

3.0 

-0.6 

-9.0 

-13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

38.0 

42.1 

09 

2.5 

2.8 

-16.0 

-11.4 

0.00 

6.00 

6.0 

43.0 

41.9 

10 

-6.0 

1.2 

-16.5 

-12.4 

0.00 

4 00 

4.0 

47.0 

41,3 

11 

-40 

2.2 

-10  0 

-12.3 

0 00 

2.00 

2.0 

49.0 

40.5 

12 

-7.0 

2.8 

-16.0 

-10.5 

0.00 

2.00 

2.0 

5i:o 

39.2 

13 

-8.0 

2.9 

-15.5 

-9.6 

0.00 

3.00 

3.0 

54,0 

38.3 

14 

-9.0 

3.3 

-18.0 

-9.1 

0.00 

1.00 

1.0 

55.0 

37.3 

15 

-9  0 

3.3 

-20.5 

-10.1 

0.00 

0.01 

0.0 

55.0 

36,3 

16 

-10 

3.0 

-24.0 

-12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

54.0 

35.2 

17 

4.0 

3.1 

-5.5 

-10.8 

0.00 

0.00 

0.0 

52.0 

33.7 

18 

4.0 

5.2 

-60 

-8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

50.0 

32.6 

19 

5.0 

5.4 

-4.0 

-7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

47.0 

31.6 

20 

4.0 

5.3 

-9.0 

-8.3 

0.01 

0 00 

0.0 

42.0 

30.2 

21 

4.0 

2.9 

-3.0 

-8.0 

0.00 

0.01 

0.0 

39.0 

29.1 

22 

6.0 

4.0 

-1.0 

-9.5 

0.01 

0.00 

0.0 

34.0 

28.4 

23 

3.0 

3.7 

-3.0 

-8.6 

0.00 

0.50 

0.5 

33.0 

27.7 

24 

2.0 

3.9 

-9.0 

-8.3 

0.00 

0.00 

0.0 

32.0 

27.2 

25 

4.0 

6.0 

-11.0 

-6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

29.0 

25.8 

26 

5.0 

6.9 

-10.0 

-6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

24.0 

24.7 

27 

7.5 

5.5 

-2.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

22.9 

28 

6.0 

4.9 

-2.0 

-7.4 

0.01 

0.00 

0.0 

18,0 

22,3 

29 

30 

5.8 

-2  0 

-5.8 

0.00 

1.50 

1.5 

19.0 

20.9 

30 

6.0 

7.4 

-2.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

19.4 

31 

60 

7.7 

-8.0 

-3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

12,0 

17,6 

Monthly  Mean: 

-0,5 

2.9 

-10.0 

38.5 

33,5 

Highest  Max  Temp:  7.5  °C  Total:  0.0  22.5  22.6 

Lowest  Min  Temp:  -30.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  20.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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; 'Alberta  Environmental  Protection  - 


ction  - LaiJd  and  Forest  Services 


Winter  1979/1980  Climate  Report 


STATION;  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m 


October  - March 

Years  of  Record:  2 1 


- Actual  Mean  Winter  Max  Temp 

-1.28 

^ Actual  Mean  Winter  Min  Temp 

-12.56 

. Nonnal  Mean  Winter  Max  Temp 

-0.57 

-12.62 

Weekly  Average  Temperatures 


Avg  Max  T 

Avg  Min  T 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


DBfly  Precipitation  and  Snow  on  Qx)und  Normal  Siow  on  Q-ound  aiowonO-omd 


Total  Rain  (mm) 

19.3 

, Total  Snow  (cm) 

110.0 

23.7 

Winter  EQghest  Max  Temp: 

22.5 

-39.5 

' Winter  Mean  Temperature: 

-6.92 

Total  Winter  Precip  (mm) 

129.3 

Winter  Normal  Precip  (nun) 

164.8 

s^lYmter  Ntprm'at  Sniow^im^  (cm) 

27.0 

Winter  Highest  Min  Temp: 

13.0 

Winter  Lowest  Min  Temp: 

-45.0 

Winter  Noniial  MeanTemperature: 

-6.59 

* For  this  Report,  Winter  is  from  October  to  March  Inclusive 
Saturday,  April  17, 1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  February  1980 


Location:  Lat:  55.02  Long:  ^118.88  Elevation:  671m Years  of  Record:  18 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-6.0 

-6.3 

-16.0 

-18  3 

0.00 

0.01 

0.0 

47.0 

49.5 

02 

-2.0 

-4.6 

-17.0 

-18.6 

0.00 

0.00 

0.0 

46.0 

48.8 

03 

-1  0 

-5.0 

-8.0 

-17.7 

0.00 

0.00 

0.0 

45.0 

48.6 

04 

2.0 

-3.2 

-10.0 

-18.2 

0.00 

0.00 

0.0 

44.0 

48.3 

05 

-5.5 

-4.3 

-16.0 

1 

00 

NJ 

0.00 

0.00 

0.0 

44  0 

48.1 

06 

-2.0 

-4.1 

-15.0 

-17.0 

0.00 

0.00 

0.0 

43.0 

48.0 

07 

6.0 

-3.3 

-14.5 

-16.0 

0 00 

0.00 

0.0 

41.0 

47.7 

08 

6.0 

-4.9 

-4.0 

-17.3 

0.00 

0.50 

0.5 

39.0 

47.3 

09 

-1.0 

-6.0 

-9.0 

-18.7 

0 00 

0.00 

0.0 

38.0 

47.4 

10 

1.5 

-6.0 

-11.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

37.0 

48.0 

11 

2.0 

-5.6 

-9.0 

-16.7 

0.00 

0.00 

0.0 

36.0 

48.5 

12 

-3.0 

-4.3 

-13.0 

-16.0 

0.00 

0.50 

0.5 

36.0 

48.0 

13 

-13.0 

-3.3 

-17.0 

-16.6 

0.00 

1.00 

1.0 

37,0 

48.5 

14 

-13.0 

-3.1 

-17  0 

-17.0 

0.00 

0.01 

0.0 

37.0 

48.3 

15 

-13.0 

-5.8 

-22.0 

-15.8 

0.00 

0.01 

0.0 

37.0 

48.0 

16 

-15.0 

-7.2 

-24.5 

-17.8 

0.00 

0.00 

0.0 

37  0 

48.0 

17 

-9.0 

-5.7 

-19.0 

-18.7 

0.00 

0.01 

0.0 

37.0 

47.7 

18 

-9  5 

-3.9 

-15  0 

-17.9 

0.00 

1.50 

1.5 

38.0 

48.3 

19 

-14.0 

-1.4 

-17.5 

-14  5 

0.00 

4.00 

4.0 

42  0 

47.6 

20 

-14.5 

-1.1 

-19.0 

-13.6 

0 00 

0.01 

0.0 

42.0 

47.0 

21 

-12.5 

-1.1 

-27.0 

-14.6 

0.00 

0.00 

0.0 

42.0 

46.3 

22 

3.0 

-1.4 

-22.5 

-14  3 

0.00 

0.00 

0.0 

41.0 

46.0 

23 

0.0 

-1.0 

-16.5 

-12.7 

0.00 

0 00 

0.0 

40.0 

46.3 

24 

-3.0 

0.3 

-20.0 

-13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

40.0 

45.8 

25 

6.0 

0.2 

-12.0 

-13.9 

0 00 

0.00 

0.0 

38.0 

44.9 

26 

2.0 

0.6 

-8.0 

-12.1 

0.01 

0.01 

0.0 

37  0 

44.5 

27 

1.5 

-0.1 

-4.5 

-11.5 

0.01 

0.01 

0.0 

36.0 

43.7 

28 

-1.5 

-0.3 

-5.0 

-12.6 

0.01 

4.50 

4.5 

40.0 

43.0 

29 

25 

7.3 

-9.0 

-6.8 

0.01 

0.01 

0.0 

40.0 

31.6 

Monthly  Mean; 

-3,7 

lilllliili 

-14.4 

-15J 

: 39.9 

46,7 

Highest  Max  Temp;  6.0 

Total: 

0.0 

12.1 

12.1 

Lowest  Min  Temp;  -27*0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  23.7 


* SOG=  Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 


Page  2 of  12 


STATION;  Grovedale  January  1980 


Location 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record:  1$ 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual  Normal 
SOG*  SOG* 
(cm)  (cm) 

01 

-8.0 

-9.9 

-14.0 

-21  1 

0.00 

0.00 

00 

20  0 

35.5 

02 

-9.0 

-9.1 

-16.0 

-19,1 

0.00 

5.00 

5.0 

25.0 

35.8 

03 

-10.0 

-9.6 

-20.0 

-19.1 

0.00 

3.00 

3.0 

28.0 

36.8 

04 

-15.5 

-9.3 

-23.5 

-19.6 

000 

10.50 

10.5 

38.0 

37.7 

05 

-23.0 

-9  5 

-35.0 

-23.1 

0,00 

1.00 

1.0 

39.0 

38,5 

06 

-19.0 

-9.5 

-39.0 

-22.5 

0.00 

0.01 

0.0 

39.0 

39.7 

07 

-22.0 

-7.7 

-31.0 

-20.8 

0.00 

0.50 

0.5 

39.0 

39.8 

08 

-29.0 

-10  9 

-41.0 

-22.5 

0.00 

0.01 

0.0 

39.0 

41.7 

09 

-39.5 

-12.8 

-45  0 

-22.6 

0.00 

0.01 

00 

39.0 

42.3 

10 

-32.5 

-12  3 

-43.0 

-22.1 

0.00 

0.01 

0.0 

39.0 

42.8 

11 

-30.0 

-9.6 

-40.0 

-20.3 

0.00 

4.00 

4.0 

43.0 

43.8 

12 

-27.0 

-7.0 

-30.0 

-19.4 

0.00 

6.00 

6.0 

49.0 

44.8 

13 

-18.0 

-68 

-35.0 

-18,0 

0 00 

0.00 

0.0 

49.0 

45.2 

14 

-13.0 

-7.2 

-26.0 

-19.6 

0.00 

0.00 

0.0 

48.0 

46.2 

15 

-11.0 

-5.7 

-25.0 

-18.1 

0.00 

0.00 

0.0 

48.0 

46.8 

16 

-5.0 

-6.3 

-18.0 

-19.3 

0.00 

6.50 

6.5 

54.0 

47.7 

17 

-3.0 

-69 

-19.0 

-19  0 

0.00 

0.00 

0.0 

54.0 

47.6 

18 

-4.0 

-6.8 

-21.0 

-18  9 

0 00 

0.00 

0.0 

54.0 

47,8 

19 

-4.0 

-5.6 

-21.0 

-18.8 

0.00 

0.00 

0.0 

53.0 

47.3 

20 

2.0 

-4.2 

-13.0 

-16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

51.0 

. 47.0 

21 

-3.0 

4.1 

-19.0 

-14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

51.0 

47.3 

22 

6.0 

4.1 

-16.0 

-16.4 

0.00 

0.00 

0.0 

49.0 

47.2 

23 

7.0 

-5.2 

1.0 

-18.4 

0.01 

0.00 

0.0 

46.0 

47.0 

24 

2.0 

-6.3 

-10.0 

-19.7 

0.00 

3.00 

3.0 

48.0 

48.3 

25 

-9.0 

-6.2 

-21.0 

-18.7 

0.00 

0.01 

0.0 

48.0 

49.5 

26 

-20.5 

-6.4 

-29.0 

-18.3 

0.00 

0.01 

0.0 

48,0 

49.3 

27 

-18.5 

-5.9 

-31.0 

-18.7 

0.00 

0.01 

0.0 

48.0 

50.0 

28 

-20.0 

-6,4 

-35.0 

-18.1 

0.00 

0.01 

0.0 

48.0 

50.7 

29 

-15.5 

-6.7 

-31.0 

-18.3 

0.00 

0.00 

0.0 

48.0 

51.7 

30 

-16.0 

47 

-25.0 

-18.1 

0 00 

0.01 

0.0 

48.0 

51.0 

31 

-13.0 

-5.6 

-25  0 

-17.6 

0.00 

0.00 

0.0 

47,0 

50,4 

Monthly  Mean:  -13,6  ; 

-193 

44.4 

45,1 

Highest  Max  Temp:  7,0  °C 

Total: 

0.0 

39.6 

39.6 

Lowest  Min  Temp:  -45»0®C  Normal  Precipitation  for  the  Month:  33,9 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Envffonmental  Protection  - L^d  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  December  1979 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

4.5 

-4.8 

-12.0 

-16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

17.4 

02 

1.0 

-5.0 

-11.0 

-17  6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

18.4 

03 

-1.0 

-69 

-10  0 

-17  5 

0.00 

001 

0.0 

00 

19.3 

04 

4.0 

-4.8 

-7.0 

-17  7 

0.00 

0.20 

02 

0.0 

20  5 

05 

9.5 

-4.5 

-1.0 

-16.9 

0,01 

0.00 

00 

0.0 

20  4 

06 

9.0 

-4.4 

-14.0 

-17.4 

0.00 

1.50 

15 

10 

20.6 

07 

-5.0 

-5.9 

-14.0 

-19  0 

0.00 

3.50 

35 

5.0 

20.8 

08 

3.0 

-6.2 

-10  0 

-18.2 

0.00 

1.00 

1.0 

6.0 

22.0 

09 

-4  5 

-6.2 

-13.0 

-18.0 

0.00 

12.50 

12  5 

18.0 

24.4 

10 

-12.5 

-6.5 

-27.0 

-17.8 

0.00 

4 00 

4.0 

22,0 

24.9 

11 

-20.0 

-4.1 

-29.5 

-17  2 

0.00 

0.50 

05 

22.0 

25.3 

12 

-21.0 

-4.8 

-28  5 

-16.2 

0 00 

0.01 

0.0 

22.0 

25.3 

13 

-27.0 

-3  8 

-30  0 

-17.0 

0 00 

7.00 

7.0 

29.0 

25  9 

14 

-27.0 

-3.9 

-35.0 

-14.9 

0 00 

1.00 

10 

30.0 

26  0 

15 

-32.5 

-3.6 

-43.0 

-15.9 

0 00 

0.00 

0.0 

30.0 

25,9 

16 

-15.0 

-3.9 

-36.0 

-17.1 

0.00 

0.01 

0.0 

30.0 

25.5 

17 

-9.5 

-5.6 

-18.0 

-18.4 

0.20 

3.00 

3.2 

33.0 

26.9 

18 

-7.0 

-6.1 

-16.0 

-18.3 

0.00 

0 00 

0.0 

33,0 

28.0 

19 

5.0 

-5.2 

-11.0 

-17.2 

0.20 

0.00 

0.2 

30.0 

27.5 

20 

4.0 

-5  1 

-9.0 

-17.1 

0.00 

0.00 

0.0 

29.0 

27  8 

21 

20 

-6.9 

-13.0 

-17  4 

0.00 

0.01 

00 

28.0 

28.2 

22 

1.5 

-6.1 

-11  0 

-17.7 

0.00 

0.00 

00 

27,0 

28  9 

23 

-7.5 

-6.4 

-18.5 

-18  5 

0.00 

0.00 

0.0 

27,0 

29.1 

24 

-12.5 

-60 

-210 

-17.9 

0.00 

0.00 

00 

27.0 

29.5 

25 

-9.5 

-44 

-210 

-14.9 

0.00 

0 00 

0.0 

27,0 

29.5 

26 

8.5 

-5.1 

-110 

-15  6 

0.00 

0 00 

0.0 

25  0 

30.3 

27 

6.5 

-6.9 

-3.0 

-19.3 

0.00 

0.00 

0.0 

22  0 

31.4 

28 

-1.0 

-10.2 

-13.0 

-20.1 

0 00 

0.00 

0.0 

22,0 

32.0 

29 

5.0 

-8.4 

-11.0 

-20.1 

0.00 

0.00 

0.0 

20  0 

32.2 

30 

-10.0 

-64 

-18  0 

-19  7 

0.00 

0.00 

0.0 

20.0 

33.0 

31 

-9.5 

-8.3 

-20  0 

-21.1 

0 00 

0,00 

0.0 

20,0 

34  2 

l^onthly  Mean; 

-173 

Highest  Ma:K  Temp:  9.5  °C 

Total: 

0,4 

34.2 

34.7 

Lowest  Min  Temp:  -43,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  32.0 


9 Month  Total  Precip.  for  Grovedale : 215.5  66.9  282.4 

Normal  Annual  Precipitation:  453.3 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

November  1979 

Years  of  Record:  18 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

6.0 

3.4 

-7.0 

-8.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

30 

02 

3.0 

4.1 

-4.0 

-6.7 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

3.1 

03 

-2.0 

3.8 

-7.0 

-5.8 

0 00 

0.01 

0.0 

0.0 

3.2 

04 

-3.0 

4.5 

-5.5 

-4.5 

0.00 

0.01 

00 

0.0 

3.9 

05 

-1.0 

4.1 

-8.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.1 

06 

-7.0 

3.0 

-11.0 

-6.8 

0.00 

0.50 

0.5 

0.0 

4.9 

07 

-2.0 

0.5 

-9.0 

-7.2 

0 00 

0.01 

0.0 

00 

4.9 

08 

-3.0 

-0.3 

-8.0 

-8.5 

0 00 

0.01 

0.0 

0.0 

5.3 

09 

LO 

-0.3 

-4.0 

-10.7 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

6.7 

10 

2.0 

-1.4 

-1.0 

-11.1 

0 01 

0.00 

0.0 

0.0 

7.3 

11 

5.0 

-0.9 

-3.0 

-1L5 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

7.9 

12 

9.0 

0.5 

-3.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.5 

13 

lO.O 

0.4 

-3.0 

-lU 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.9 

14 

15.0 

-0.3 

1.0 

-10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.5 

15 

16.0 

0.2 

2.0 

-11.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

10.1 

16 

8.0 

-1.0 

-2.0 

-13.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.4 

17 

9.0 

-3.6 

-6.5 

-13  1 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

10.6 

18 

60 

-42 

-65 

-12.3 

0 00 

0,00 

0.0 

0.0 

11,0 

19 

4.5 

-3.0 

-7.5 

-12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.2 

20 

6.5 

-3.0 

-7.0 

-13.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

12.7 

21 

8.5 

-4.3 

-6.0 

-16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

12.9 

22 

8.0 

-2  9 

0.0 

-15.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

14.3 

23 

5.5 

-3.8 

-4.5 

-15.7 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

15.1 

24 

-1.5 

-4.6 

-9.0 

-16.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.8 

25 

0.5 

-5.4 

-7.5 

-17,2 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

16.0 

26 

-1.0 

-5.2 

-4.0 

-16.3 

0 00 

1.00 

1.0 

1.0 

15.9 

27 

0.5 

-2.1 

-11.0 

-15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

1.0 

15.5 

28 

-6.0 

-0.7 

-18.0 

-10.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

15.1 

29 

-5.5 

-1.1 

-19.0 

-12.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

16.8 

30 

5.0 

-2.6 

-17.0 

-15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

17.3 

Monthly  Mean: 

3.2 

-11.5 

iiyiir 

IIIIPIIIIIII 

iiiiiiiiiiii 

0.1 

10.1 

Highest  Max  Temp:  16.0 

Total: 

0.0 

L6 

• v-y  1*6 

Lowest  Min  Temp:  -19.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  27.8 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberto  Envffpnmental  Protection  > Lmd  and  For^  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  October  1979 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record: 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

16.0 

15.6 

-4.0 

0.9 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

01 

02 

16.0 

15.3 

5.5 

1.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

21.0 

15.2 

1.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,5 

04 

17.0 

14.4 

0.5 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

05 

16  5 

14.0 

2.5 

1,6 

O.OI 

0,00 

0.0 

0,0 

OJ 

06 

15.0 

13.6 

9.0 

0.1 

7.00 

0.00 

7.0 

0.0 

0.5 

07 

11.5 

13.0 

3.0 

0.3 

1.20 

0.00 

1.2 

0,0 

0.2 

08 

11.0 

12.7 

-4.0 

-0.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,1 

09 

20.5 

12.4 

-2.0 

0.3 

0 30 

0.00 

0.3 

0.0 

0.4 

10 

210 

13.4 

13.0 

1.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.9 

11 

18.0 

13.6 

9.0 

0.6 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

0,6 

12 

22.5 

14.6 

8.5 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

13 

18.0 

11.1 

6.0 

-0.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

0,4 

14 

12.0 

11.4 

3.0 

-0.1 

6.60 

0.00 

6.6 

0.0 

0.4 

15 

9.5 

10.1 

0.0 

-1.3 

0.30 

0.00 

0.3 

0.0 

0.6 

16 

9.0 

8.7 

-2.5 

-1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

17 

90 

8.1 

-2.0 

-2.6 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

1.3 

18 

8.0 

8.8 

-3.0 

-3.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

19 

7.0 

8.5 

-1.0 

-3.2 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

2.0 

20 

4.0 

8.8 

-2.0 

-3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

1.8 

21 

5.0 

10.2 

-3.0 

-2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1,8 

22 

4.0 

10.1 

-3.0 

-4.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

23 

6.0 

9.3 

-4.0 

-4.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.2 

24 

10.0 

9.3 

-3.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.1 

25 

8.0 

8.6 

-1.0 

-l.I 

1.20 

0.00 

1.2 

. 0.0 

1.3 

26 

15.0 

7.0 

-2.0 

-3.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1,8 

27 

12.0 

5.9 

-1.0 

-4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

28 

9.0 

4.9 

-2.0 

-6.4 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

1.8 

29 

9.0 

3.8 

-2.0 

-7.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0,0 

1,6 

30 

10.0 

5.3 

-1.0 

-6.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

31 

8.0 

3.8 

-6.0 

-7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

1.9 

Monthly  Mean; 

12.2 

10.4 

0,4 

-1^ 

: 

ao 

m 

Highest  Max  Temp:  22.5  ®C 

Total; 

18.7 

0.0 

18.7 

Lowest  Min  Temp:  -6.0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services'  I 
Summer  1979  Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  - September 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671m  Years  of  Record:  21 


Actual  Mean  Summer  Max  Temp 

.17.11 

Actual  Mean  Summer  Mih  Temp 

i4.71 

Normal  Mean  Summer  Max  Temp 

18.53 

' Normal  Mean  Summer  Min  Temp 

4.36 

Week^  Average  Tenperatures  Avg  Mfn  t 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Daily  Precipitation  and  Snow  on  Ground 


Normal  Siowon  Ground  Show  on  Ground 


...  Total  Rain  (mm) 


^ - Total  Snow  (cm) 


Summer  Highest  Max  Temp; 


V Summer  Mean  Temperature:  10.91 


196.3 

31.1 

31.0 

-8.0 

10.91 

Total  Summer  Precip  (mm) 


Normal  Summer  Precip  (mm) 


Summer  Highest  Min  Temp: 


Summer  Lowest  Min  Temp: 


Normal  Summer  MewTemperature: 


15.0 

-17.0 

IMS 


* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Sunday,  April  18,  1999 
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Alberto  Environmental  Protection- Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  September  1979 


Location: 

Lat:  55.02  Long: 

-118  88 

Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  18 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual  Normal 
Min  Min 

Temp  Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

21.5 

18  6 

40 

6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

17.0 

18,9 

10.0 

5.8 

1.40 

0.00 

14 

00 

0.0 

03 

21.0 

20.2 

9.0 

6.2 

0.80 

0.00 

08 

0.0 

0.0 

04 

20.5 

17,8 

8.0 

5,4 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

05 

19.5 

17.9 

4.0 

4.9 

0.00 

0.00 

00 

00 

0,0 

06 

17.5 

18.1 

5.0 

4.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

16.5 

17.0 

2.5 

47 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

08 

13.5 

17.4 

8.5 

4.2 

3.60 

0.00 

3.6 

0.0 

0.0 

09 

13.5 

17.5 

7.0 

3.4 

190 

0.00 

1.9 

0.0 

0.0 

10 

14.5 

18.1 

7.0 

4,5 

0.80 

0.00 

0.8 

00 

0.0 

11 

17.0 

18.3 

7.0 

4.2 

0.01 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

12 

17.5 

17.2 

3.0 

4.6 

0 00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

13 

26.5 

17.6 

3.0 

3.1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

14 

26.5 

17.0 

7.0 

3.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

28  0 

17.0 

7.0 

30 

1.80 

0.00 

1.8 

00 

0.0 

16 

19.0 

15.3 

9.0 

4.1 

1.10 

0 00 

1.1 

0.0 

0.0 

17 

20.5 

14.4 

4.0 

2.0 

0.00 

0.00 

00 

0.0 

00 

18 

21  5 

15  6 

9.0 

1.9 

0.01 

0.00 

00 

0.0 

0.0 

19 

18.5 

15.7 

0.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

20 

19.0 

15.8 

-1.0 

0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

19.0 

17.0 

2.5 

1.9 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

18.0 

17.8 

4.0 

30 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

19.5 

17.7 

4.5 

28 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

20.5 

16.6 

8.0 

2.8 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

25 

23.0 

16.5 

0.5 

1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

26 

14.5 

16.0 

4.5 

1.5 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

27 

14.5 

13.8 

0.0 

1.0 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

0.0 

28 

13.5 

15.2 

2.0 

1,3 

0.60 

^0.00 

0.6 

00 

0.0 

29 

12.5 

15.3 

-1.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

30 

16.0 

15.7 

4.5 

1.7 

0.01 

0.00 

00 

00 

0.2 

Monthly  Mean: 

18.7 

US 

4.8 

3.5 

■ . 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  28.0 

Total: 

13.0 

0.0 

13.0 

Lowest  Min  Temp;  -1.0  *^0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 


STATION: 

Location: 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

-118.88 

Elevation: 

671m 

August  1979 

Years  of  Record:  IS 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

23.0 

23.6 

10.5 

92 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

22.0 

23.7 

8.0 

9.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

11.5 

23.2 

7.0 

9.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

04 

17.0 

24.6 

8.5 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

21.0 

24.4 

8.5 

8.5 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

20.0 

24.8 

7.0 

9.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

21.0 

23.0 

10.5 

80 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

OS 

22  0 

22.9 

5.5 

8.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

24.0 

24  3 

5.5 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

27.5 

22.5 

7.5 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

11 

24.0 

22.2 

9.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

24.0 

23.7 

8.0 

8.5 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

23.5 

22  8 

8.5 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

25.0 

23.1 

8.5 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

28.0 

22.0 

9.0 

7.8 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

28.0 

21.0 

9.0 

7.3 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

29.0 

215 

10.5 

68 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

18 

21  5 

22  5 

13.0 

7.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

25.0 

23.0 

10.0 

6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

24.5 

21.9 

10.5 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

25.5 

21.4 

9.0 

6.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

26.0 

21.7 

11.0 

5.4 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

19.0 

20  6 

12.0 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

19.0 

20.2 

6.5 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

20.5 

19.9 

10.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

25.5 

20.6 

5.5 

5.8 

0.00 

0,00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

27.5 

21.4 

11.0 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

22.0 

20.6 

11.5 

5.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

19.0 

19.5 

10.0 

6.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

21.5 

19.4 

9.5 

5.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

21.5 

18.9 

10.5 

5,6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

22.9 

22,1 

'V'9.1  i 

7,2 

iiiiiSiiiiiii 

0,0 

0*0 

Highest  Max  Temp:  29.0  °C 

Total: 

0,0 

0,0 

0,0 

Lowest  Min  Temp:  5.5  Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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A 1 1— 

STATION 

Location' 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

Clin 
-118  88 

Bction  - Land  and  Forest  Services 
rate  Report 

July  1979 

Elevation:  671  m Years  of  Record:  18 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual  Normal 
Min  Min 

Temp  Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total  Actual  Normal 
Precip  SGG*  SOG* 
(mm)  (cm)  (cm) 

01 

13.5 

21.5 

60 

9.2 

10.60 

0.00 

10.6 

0.0 

0.0 

02 

12.0 

21.5 

7.0 

97 

1.90 

0.00 

1.9 

00 

0.0 

03 

19.0 

21.6 

4.5 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

25.0 

20.8 

6.0 

83 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

26.5 

20.5 

13.0 

9,3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

26.0 

21.8 

13.5 

9.6 

7 70 

0.00 

7.7 

0.0 

0.0 

07 

19.5 

21.6 

10.5 

8.3 

2.60 

0.00 

2.6 

00 

0.0 

08 

23.0 

22.0 

10.0 

9.2 

0.01 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

25.0 

22.2 

9.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

24.0 

22.5 

13.0 

77 

9.50 

0.00 

9.5 

0.0 

0.0 

11 

17.0 

22.6 

12.5 

9.2 

17.10 

0.00 

17  1 

0.0 

0.0 

12 

15.5 

22.5 

11.0 

10.0 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

13 

14.5 

21.5 

10.5 

9.1 

11.10 

0 00 

11.1 

0,0 

0.0 

14 

19.5 

21.6 

10.5 

8.3 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

15 

24.0 

21.3 

8.0 

87 

0.00 

0 00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

26.5 

21.4 

10.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

29.0 

22.1 

12.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

31.0 

22.2 

14.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0,0 

0.0 

0.0 

19 

29.5 

23.2 

15.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

26.0 

23.4 

14.0 

8.2 

0.50 

0.00 

0.5 

00 

0.0 

21 

25.0 

23.3 

14.0 

9.7 

0.01 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

22 

19.5 

23.8 

10.0 

89 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

20.0 

23.3 

90 

84 

4.80 

0.00 

4.8 

0.0 

0.0 

24 

20.0 

23.9 

9.0 

9.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

23.5 

24.7 

7.0 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

26 

25.0 

24.6 

8.5 

9.3 

0,00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

25.5 

24.5 

9.5 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

22.0 

23.4 

11.0 

8.1 

0.40 

0 00 

0.4 

0.0 

0.0 

29 

22.5 

24.1 

14.0 

9 1 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.0 

30 

27.0 

24.8 

10.0 

9.1 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

26.0 

24.6 

12.0 

9.3 

0,60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

i:  22.6 

22,7 

10,5 

8,0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  3L0^C  Total:  68.0  0.0 

Lowest  Min  Temp:  4.5  ®C  Normal  Precipitation  for  the  Month: 

68.0 

65.1 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  ft-otection  - Lmd  and  Forest  Services 

Climate  Report 


STATION: 

Grovedale 

June  1979 

Location; 

Lat:  55.02 

Long: 

-118.88 

. Elevation: 

671m 

Years  of  Record:  1$ 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  Temp 

Actual 

Mm 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG'' 

(cm) 

Normal 

SOG“* 

(cm) 

01 

23.5 

21.0 

9,0 

7.4 

0,01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

22.0 

19.5 

9.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0,0 

03 

21.5 

19.4 

9.0 

5.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

21.0 

19.5 

10,0 

5.8 

0.01 

0.00 

0,0 

00 

0.0 

05 

15.0 

19.3 

6.0 

6.4 

7.50 

0.00 

7.5 

0.0 

0.0 

06 

14.5 

19.6 

4.0 

5.8 

4.60 

0.00 

4.6 

0.0 

0.0 

07 

17,5 

20.3 

4.0 

5.0 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

17.5 

20.7 

6,0 

5.9 

2.80 

0.00 

2.8 

0.0 

0.0 

09 

15.0 

210 

5.0 

5.7 

3,20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

10 

17.0 

21.0 

5.0 

5.9 

2.50 

0.00 

2.5 

0,0 

0.0 

11 

20.0 

20  5 

7.0 

6.4 

4.40 

0.00 

4.4 

00 

0.0 

12 

20.0 

20.4 

7.0 

7.2 

3 40 

0.00 

3.4 

0,0 

0.0 

13 

14.0 

21.0 

5.5 

6,1 

20.20 

0.00 

20.2 

0.0 

0.0 

14 

17.0 

20,5 

6.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

18.5 

20.7 

5.0 

6.6 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

16 

17.5 

19.9 

6.5 

6.5 

8.10 

0.00 

8.1 

0.0 

0.0 

17 

21.0 

20  0 

5.0 

6,1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

20.5 

20  5 

8.5 

65 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

18.5 

20  4 

8.0 

6.7 

1.60 

0.00 

1.6 

00 

0.0 

20 

16.5 

20.5 

9.0 

7,1 

11.20 

0.00 

11.2 

0.0 

0.0 

21 

20.0 

21.0 

6.5 

8.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

20.0 

21.9 

11.0 

7,9 

2.30 

0.00 

2.3 

0.0 

0.0 

23 

19.5 

21.6 

6,0 

7,6 

0.01 

0,00 

0.0 

0,0 

0.0 

24 

17.5 

20.9 

7.0 

7.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

22.5 

21.1 

8.0 

6.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

27.0 

22  8 

7.0 

8.6 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

26.0 

21.8 

10.5 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

27.0 

21.4 

10.0 

8,0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

28.0 

21.1 

9.0 

8.2 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

19.5 

21,8 

80 

83 

2.10 

0.00 

2.1 

0.0 

0.0 

Monthly  Mean: 

19.8 

20.7 

7.3 

6.7 

1||||||| 

■=, 

0.0 

0.0 

Highest  Max  Temp:  28.0  “C  Total:  75.2  0.0 

Lowest  Min  Temp:  4.0  “C  Normal  Precipitation  for  the  Month 

75.2 
: 70.0 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Lmd  and  Forest  Services 


STATION 

Location 

Grovedale 

Lat:  55.02  Long: 

Climate  Report 

-118.88  Elevation:  671m 

May  1979 

Years  of  Record:  18 

Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual  Normal 
Min  Min 

Temp  Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual  Normal 
SOG*  SOG* 
(cm)  (cm) 

01 

6.5 

15  9 

-3  5 

-0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10 

02 

4.5 

14.6 

-3.0 

-0.4 

0 00 

0.01 

0.0 

0.0 

0.4 

03 

3.0 

14.1 

-1.5 

-0.2 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

0.1 

04 

2.0 

15.0 

-1.0 

-0.1 

0.00 

9.00 

9.0 

9.0 

0.4 

05 

3.5 

16.4 

-1.0 

1,0 

0.00 

0.01 

0.0 

6,0 

0.6 

06 

7.0 

15.4 

0.0 

1.6 

0.01 

0.00 

0.0 

30 

0.4 

07 

12.0 

16.2 

1.5 

2.8 

0.01 

0.01 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

15.0 

16.4 

0.0 

-0.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

09 

11.5 

16.7 

2.5 

2.3 

2 80 

0.00 

2.8 

0,0 

0.1 

10 

14.0 

16.1 

-2,0 

2,0 

0.01 

0.00 

0.0 

0,0 

0.0 

11 

15.0 

16.7 

2.5 

2.3 

0.00 

0.00 

0.0 

00 

0.3 

12 

14.0 

18.8 

1.5 

1.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

15.0 

18.0 

2.5 

2.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15.0 

17  3 

1.0 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

9.5 

17.4 

1.5 

2.0 

2.70 

0.00 

2.7 

0,0 

0.3 

16 

11.0 

17.9 

5.0 

29 

28.40 

0 00 

28.4 

0.0 

0.0 

17 

16.0 

18.4 

4.0 

36 

0 01 

0.00 

00 

00 

00 

18 

13.0 

17.4 

4.0 

4.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

14.0 

17.2 

3.0 

2.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

13.0 

16.9 

, 1.0 

3.8 

o.qi 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

21 

16.5 

16.5 

1.0 

2.0 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23.0 

15.9 

2.0 

3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

22.0 

17.0 

7.5 

3,1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

20.5 

18.6 

9.0 

2.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

20.5 

19.5 

5.5 

5.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

24.5 

19.1 

7.5 

4.1 

1.60 

0.00 

1.6 

0.0 

0.0 

27 

11.5 

18.5 

2.0 

3.7 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

11.0 

19.9 

0.5 

3.5 

1.20 

0.01 

1.2 

00 

0.0 

29 

11.0 

20.8 

1.5 

4.7 

2.20 

0.00 

2.2 

0.0 

0.0 

30 

21.0 

20.0 

2.0 

5.0 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

23.5 

20.1 

7.0 

5.1 

0 00 

0 00 

00 

0,0 

0.0 

Monthly  Mean;  13.5 

17.4 

2.0 

2a5 

0,6 

0.1 

Highest  Ma^i  Temp:  24.5  °C  Total:  39.0  9.0 

Lowest  Min  Temp:  -3.5  °C  Normal  Precipitation  for  the  Month: 

48.0 

36.0 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  EhviromnaoM  - Land  and  Forest  S^ic#s 

Climaie  Rq>ort  ’ , 

STATION:  Grovedale  April  1979 


Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671 H3  Years  of  Record:  18 


Day 

Actual 

Max 

Temp 

Normal 

Max 

Temp 

Actual 

Min 

Temp 

Normal 

Min 

Temp 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

-1.0 

6.7 

-17  0 

-48 

0.00 

0.00 

0.0 

10.0 

15.8 

02 

-4.0 

8.7 

-14.0 

-3.8 

0.00 

0.01 

0.0 

10  0 

14.1 

03 

-1.0 

9.2 

-15.0 

-5.4 

0.00 

0.00 

0.0 

10.0 

„ 12.8 

04 

-8.0 

7.0 

-16.5 

-6.0 

0.00 

0.01 

0.0 

10.0 

11.9 

05 

-3.0 

7.4 

-14.0 

-5.1 

0,00 

2.50 

2.5 

12,0 

11.6 

06 

6.0 

7.5 

-7.0 

-4.6 

0.00 

0.00 

0.0 

9.0 

10.9 

07 

8.0 

8.7 

-5.0 

-5.7 

0 00 

0.00 

0.0 

8.0 

10.8 

oa 

7.0 

8.2 

-1.0 

-4.3 

1.10 

0.00 

1.1 

6.0 

10.4 

09 

8.0 

8.4 

-2.0 

-6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

9.4 

10 

2.0 

8.1 

-40 

-5.0 

0.01 

0.00 

0.0 

3.0 

9.1 

11 

1.0 

8.3 

-2.5 

-4.6 

0.00 

0.01 

0.0 

3.0 

8.9 

12 

0.0 

9.0 

-6.0 

4.5 

0.00 

0.01 

0.0 

3-0 

8.7 

13 

-1.0 

9.8 

-4.0 

-3.6 

0.00 

l.OO 

1.0 

4,0 

8.2 

14 

1.0 

11.5 

-4.0 

-2.1 

0.00 

1.00 

1.0 

5.0 

7.7 

15 

3.0 

12.5 

-4.0 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

4.0 

6.7 

16 

5.0 

12.9 

-7  0 

-3.8 

0.00 

0.01 

0.0 

3.0 

6.4 

17 

1.0 

12.7 

-2.0 

-12 

0.00 

13.50 

13.5 

16.0 

6.4 

18 

-1.0 

12  8 

-7.5 

-1  9 

0 00 

3.50 

3.5 

19,0 

5.6 

19 

2.0 

13.8 

-13.5 

-1.9 

0.00 

0.00 

0.0 

18.0 

4.9 

20 

4.0 

14.0 

-5.5 

-0.1 

0.00 

0.00 

0.0 

16.0 

4.1 

21 

7.5 

14.3 

-8.5 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

14.0 

3.6 

22 

7.0 

14.4 

-1.0 

4).7 

0.00 

0.50 

0.5 

12.0 

3.0 

23 

9.5 

14.0 

-5.5 

-1.2 

0.00 

0.00 

0.0 

90 

2.7 

24 

8.0 

12.8 

-1.0 

0.0 

0.00 

0.00 

0.0 

6.0 

2.3 

25 

13.5 

12.6 

-1.0 

-1.6 

0.00 

0.00 

0.0 

3.0 

2.0 

26 

14.5 

13.3 

-1.0 

-1.4 

0 00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

27 

14.0 

14.4 

0.5 

-0.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

28 

16.5 

14.9 

0.0 

-0.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.4 

29 

15.5 

14.8 

1.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

30 

10.5 

14.9 

0.5 

-0.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.9 

Monthly  Mean: 

4.8 

11.3 

-5.6 

-2.7 

’ 

7^2 

63 

Highest  Max  Temp;  16,5 

Total: 

1,1 

22,0 

23.2 

Lowest  Min  Temp;  -17,0  Normal  Precipitation  for  the  Month:  19.5 


*■  SOG  = Snow  on  Ground 

Wednesday,  April  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale 


October  1978 


Location:  Lat: 

55.02 

Long:  - 

118.88 

Elevation 

: 671  m 

Years  of  Record: 

22 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  C Temp  C 

Actual 

Min 

Temp  C 

Normal 
Min 
Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

12.0 

15.0 

4.0 

1.2 

8.0 

8.1 

5.60 

0.00 

5.6 

0.0 

0.1 

02 

13.0 

14.7 

-1.0 

0.8 

6.0 

7.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

14.0 

14.8 

3.0 

1.9 

8.5 

8.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

04 

12.0 

14.2 

1.0 

1.2 

6.5 

7.7 

0.20 

0.00 

0.2 

0.0 

0.5 

05 

16.0 

14.1 

-1.0 

1.3 

7.5 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.6 

06 

19.0 

13.5 

l.Q 

-0.4 

10.0 

6.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

07 

18.0 

13.4 

4.0 

0.4 

11.0 

6.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

19.0 

13.6 

-1.0 

-0.6 

9.0 

6.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

13.0 

12.5 

5.0 

0.3 

9.0 

6.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

10 

12.0 

13.2 

4.0 

0.3 

8.0 

6.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.8 

11 

12.0 

13.5 

2.0 

-0.1 

7.0 

6.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

12 

9.0 

14.3 

-1.0 

-2.1 

4.0 

6.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

13 

12.0 

11.3 

1.0 

-0.7 

6.5 

5.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

14 

15.5 

11.7 

5.0 

0.3 

10.3 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

15.0 

10.3 

2.0 

-1.3 

8.5 

4.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

16 

11.0 

8.8 

2.0 

-1.3 

6.5 

3.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.2 

17 

16.0 

8.8 

-0.5 

-2.1 

7.8 

3.4 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

1.2 

18 

17.0 

9.4 

7.0 

-3.1 

12.0 

3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

19 

9.0 

9.0 

5.0 

-2.6 

7.0 

3.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.2 

20 

9.0 

9.2 

1.0 

-2.4 

5.0 

3.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

2.0 

21 

9.0 

10.6 

-3.0 

-1.9 

3.0 

4.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

22 

8.0 

10.1 

-6.0 

-4.3 

1.0 

2.9 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

1.4 

23 

11.0 

9.8 

1.0 

-4.0 

6.0 

2.9 

1.10 

0.00 

1.1 

0.0 

1.1 

24 

7.0 

9.6 

1.0 

-1.4 

4.0 

4.1 

1.50 

0.00 

1.5 

0.0 

1.0 

25 

9.0 

8.6 

1.0 

-1.4 

5.0 

3.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.2 

26 

8.0 

7.1 

-2.0 

-3.5 

3.0 

1.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

27 

8.0 

6.0 

-6.0 

-4.7 

1.0 

0.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

28 

3.0 

5.0 

-8.0 

-6.4 

-2.5 

-0.7 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

1.6 

29 

5.0 

3.9 

-10.0 

-7.4 

-2.5 

-1.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.5 

30 

8.0 

5.5 

-2.0 

-6.1 

3.0 

-0.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

31 

15.0 

4.6 

3.0 

-7.4 

9.0 

-1.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.7 

1 Mean 

: 11.8 

10.5 

0.4 

-1.8 

6.1 

4.3 

0.0 

1.0  i 

j Highest  Max  Temp: 

19.0  °C 

Total: 

8.8 

0.0 

8.9 

Lowest  Min  Temp:  -10.0  °C 


Normal  Precipitation  for  the  Month:  26.6 


Mean  Temp  for  the  Month: 


NormaH^IeanT^^ 


i 7 Month  Total  Precip.  for  Grovedale  : 
I Normal  Annual  Precipitation: 


321.4 


5.2  326.6 

491.0 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Tuesday,  December  07,  1999 
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Weekly  Average  Temperatures  _ ! . J . ^vg  Mh  t 


Avg  Normal  Max  T 
Avg  Normal  Min  T 


Normal  Suiter  Precip  (mm): 

322.0 

Summer  Lowest  Min  Temp: 

-10.0 

Normal  Summer  MeauTomperature: 

11.33 

* For  this  Report,  Summer  is  from  April  to  September  Inclusiv 

Friday,  February  04, 2000 
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Snow  on  Ground  in  cm 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  September  1978 


Location:  Lat: 

55.02 

Long:  - 

118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

22  1 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  C Temp  C 

Actual 

Min 

Temp  C 

Normal 

Min 

Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

21.0 

18.6 

5.0 

6.7 

13.0 

12.6 

6.00 

0.00 

6.0 

0.0 

0.0 

02 

14.0 

18.5 

4.0 

5.3 

9.0 

11.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

14.0 

19.8 

4.0 

5.6 

9.0 

12.7 

21.00 

0.00 

21.0 

0.0 

0.0 

04 

11.0 

17.6 

7.0 

5.0 

9.0 

11.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

12.0 

17.5 

6.0 

4.6 

9.0 

11.1 

7.50 

0.00 

7.5 

0.0 

0.0 

06 

10.0 

17.7 

4.0 

4.2 

7.0 

10.9 

5.70 

0.00 

5.7 

0.0 

0.0 

07 

17.0 

17.2 

4.0 

4.6 

10.5 

10.9 

1.50 

0.00 

1.5 

0.0 

0.0 

08 

17.0 

17.0 

7.0 

4.0 

12.0 

10.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

17.0 

17.5 

4.0 

3.0 

10.5 

10.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

13.0 

18.0 

5.0 

4.0 

9.0 

11.0 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

0.0 

11 

15.0 

18.6 

5.0 

4.2 

10.0 

11.4 

0.80 

0.00 

0.8 

0.0 

0.0 

12 

18.0 

17.5 

4.0 

4.0 

11.0 

10.8 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

13 

18.0 

17.7 

9.0 

2.9 

13.5 

10.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

19.0 

17.4 

5.0 

2.9 

12.0 

10.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

13.0 

17.2 

5.0 

2.3 

9.0 

9.8 

8.00 

0.00 

8.0 

0.0 

0.0 

16 

11.5 

15.8 

6.0 

3.4 

8.8 

9.6 

7.50 

0.00 

7.5 

0.0 

0.0 

17 

8.0 

14.9 

5.0 

1.7 

6.5 

8.3 

8.00 

0.00 

8.0 

0.0 

0.0 

18 

12.0 

15.4 

4.0 

1.5 

8.0 

8.4 

12.00 

0.00 

12.0 

0.0 

0.0 

19 

16.0 

15.9 

-2.0 

1.7 

7.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

16.0 

16.4 

2.0 

1.1 

9.0 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

16.0 

17.4 

4.0 

1.7 

10.0 

9.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

17.0 

17.9 

2.0 

2.4 

9.5 

10.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

13.5 

17.7 

-2.0 

2.9 

5.8 

10.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

11.0 

16.8 

-3.0 

2.1 

4.0 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

13.0 

16.1 

0.0 

1.5 

6.5 

8.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

15.0 

15.9 

-3.0 

0.9 

6.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

8.0 

13.3 

-4.0 

0.3 

2.0 

6.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

17.0 

15.4 

-3.0 

0.7 

7.0 

8.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

17.0 

15.3 

3.0 

1.9 

10.0 

8.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

16.0 

15.3 

6.0 

1.7 

11.0 

8.5 

1.90 

0.00 

1.9 

0.0 

0.1 

Mean:  14.5  16.9  3.1  3.0  8.8 

9.9  0.0 

0.0  i 

Highest  Max  Temp:  21.0  °C 
Lovrest  Min  Temp:  -4.0  °C 

Total:  83.3  0.0  83.3 

Normal  Precipitation  for  the  Month:  37.4 

1 

1 

Mean  Temp  for  the  Month:| 

8.82 1 

. Normal  MeanTemp  for  the  Month:| 

9.94|  1 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Tuesday,  December  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale 


August  1978 


Location:  Lat: 

55.02  Long:  -118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

22  - i 

Actual  Normal  Actual  Normal 
Max  Max  Min  Min 

Day  Temp  C Temp  C Temp  C Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 
SOG*  1 
(cm) 

01 

24.0 

23.3 

8.0 

8.9 

16.0 

16.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

24.0 

23.6 

3.0 

8.5 

13.5 

16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

30.0 

23.5 

8.0 

8.8 

19.0 

16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

30.0 

25.1 

8.0 

8.5 

19.0 

16.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

21.0 

24.8 

6.0 

8.2 

13.5 

16.5 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

06 

22.0 

24.8 

7.0 

8.9 

14.5 

16.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

25.0 

23.2 

7.0 

8.1 

16.0 

15.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

29.0 

23.3 

7.0 

8.5 

18.0 

15.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

30.0 

24.8 

11.0 

7.4 

20.5 

16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

25.0 

22.8 

10.0 

8.1 

17.5 

15.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

11 

24.0 

22.0 

8.0 

7.3 

16.0 

14.7 

0.50 

0.00 

0.5 

0.0 

0.0 

12 

17.0 

22.9 

7.0 

8.2 

12.0 

15.6 

29.50 

0.00 

29.5 

0.0 

0.0 

13 

20.0 

22.4 

5.0 

7.4 

12.5 

14.9 

0.90 

0.00 

0.9 

0.0 

0.0 

14 

20.0 

23.1 

4.0 

8.1 

12.0 

15.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

20.0 

22.1 

8.0 

6.9 

14.0 

14.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

20.0 

21.0 

7.0 

7.3 

13.5 

14.1 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

17 

16.0 

21.2 

6.0 

6.3 

11.0 

13.8 

14.00 

0.00 

14.0 

0.0 

0.0 

18 

19.0 

22.5 

9.0 

7.0 

14.0 

14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

9.0 

22.5 

3.0 

6.5 

6.0 

14.5 

6.80 

0.00 

6.8 

0.0 

0.0 

20 

16.0 

22.2 

5.0 

7.1 

10.5 

14.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

21 

18.0 

21.5 

5.0 

5.8 

11.5 

13.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

20.0 

21.5 

4.0 

5.0 

12.0 

13.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

16.0 

20.6 

3.0 

5.9 

9.5 

13.3 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

24 

16.0 

20.1 

5.0 

5.0 

10.5 

12.6 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

25 

17.0 

19.5 

4.0 

4.9 

10.5 

12.2 

2.00 

0.00 

2.0 

0.0 

0.0 

26 

18.0 

20.2 

4.0 

5.6 

11.0 

12.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

20.0 

21.4 

3.0 

5.4 

11.5 

13.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

22.0 

20.5 

1.0 

5.5 

11.5 

13.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

23.0 

19.7 

1.0 

6.6 

12.0 

13.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

24.0 

19.7 

3.0 

5.4 

13.5 

12.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

22.0 

18.9 

5.0 

5.5 

13.5 

12.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

1 Mean: 

21.2 

22.1 

5.6 

7.0 

13.4 

14.5 

0.0 

0.0  i 

Highest  Max  Temp: 

30.0  °C 

Total: 

60.9 

0.0 

60.9 

i 

; Lowest  Min  Temp:  1.0  °C 


Normal  Precipitation  for  the  Month:  60.5 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Tuesday,  December  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services  | 

Climate  Report  ! 

STATION:  Grovedale 

Location:  Lat:  55.02  Long:  -118.88  Elevation:  671  m 

July  1978  I 

Years  of  Record:  22  j 

Actual  Normal  Actual  Normal  Actual  Normal  Rain 

Snow 

Total  Actual  Normal 

Max  Max  Min  Min  Mean  Mean  (mm) 

Day  Temp  C Temp  C Temp  C Temp  C Temp  C Temp  C 

(cm) 

Precip  SOG*  SOG*  | 

(mm)  (cm)  (cm) 

01 

23.0 

21.7 

7.0 

8.3 

15.0 

15.0 

1.40 

0.00 

1.4 

0.0 

0.0 

02 

25.0 

21.4 

5.0 

9.2 

15.0 

15.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

25.0 

21.5 

5.0 

8.6 

15.0 

15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

25.0 

21.1 

7.0 

7.4 

16.0 

14.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

28.0 

21.3 

13.0 

8.8 

20.5 

15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

06 

24.0 

21.6 

7.0 

8.7 

15.5 

15.1 

4.00 

0.00 

4.0 

0.0 

0.0 

07 

16.0 

21.8 

8.0 

7.7 

12.0 

14.7 

9.70 

0.00 

9.7 

0.0 

0.0 

08 

20.0 

21.9 

3.0 

8.5 

11.5 

15.2 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

09 

18.0 

22.0 

7.0 

8.2 

12.5 

15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

21.0 

22.6 

5.0 

7.3 

13.0 

15.0 

24.10 

0.00 

24.1 

0.0 

0.0 

11 

25.0 

23.2 

5.0 

8.3 

15.0 

15.8 

13.50 

0.00 

13.5 

0.0 

0.0 

12 

25.0 

22.6 

7.0 

9.2 

16.0 

15.9 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

23.0 

21.8 

7.0 

8.5 

15.0 

15.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

23.0 

21.8 

9.0 

8.3 

16.0 

15.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

22.0 

21.1 

9.0 

8.4 

15.5 

14.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

24.0 

21.3 

2.0 

6.8 

13.0 

14.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

24.0 

22.2 

3.0 

7.7 

13.5 

14.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

24.0 

22.2 

7.0 

7.9 

15.5 

15.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

24.0 

23.4 

10.0 

7.5 

17.0 

15.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

24.0 

23.7 

7.0 

7.9 

15.5 

15.8 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

24.0 

23.1 

9.0 

9.3 

16.5 

16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

27.0 

24.2 

15.0 

9.2 

21.0 

16.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

29.0 

24.0 

15.0 

8.3 

22.0 

16.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

23.0 

23.7 

12.0 

9.6 

17.5 

16.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

27.0 

24.5 

13.0 

8.9 

20.0 

16.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

29.0 

24.6 

7.0 

8.4 

18.0 

16.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

20.0 

24.2 

7.0 

8.4 

13.5 

16.3 

6.00 

0.00 

6.0 

0.0 

0.0 

28 

22.0 

23.4 

8.0 

7.7 

15.0 

15.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

22.0 

24.0 

10.0 

8.6 

16.0 

16.3 

0.90 

0.00 

0.9 

0.0 

0.0 

30 

24.0 

24.3 

11.0 

9.1 

17.5 

16.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

24.0 

23.8 

6.0 

8.4 

15.0 

16.1 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

i Mean:  23.7  22.7  7.9 

8.4  15.8  15.5  0.0  0.0  i 

i Highest  Max  Temp:  29.0  °C 
Lovyest  Min  Temp:  2.0  °C 

Total:  61.4  0.0  61.4 

Normal  Precipitation  for  the  Month:  65.1 

Mean  Temp  for  the  Month:  | 

15.81| 

Normal  MeanTemp  for  the  Month:| 

lx::.  .15.53^, 

* SOG  = Snow  on  Ground 

Tuesday,  December  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale 


June  1978 


Location:  Lat: 

55.02  Long:  - 

118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

22 

Actual  Normal  Actual  Normal 
Max  Max  Min  Min 

Day  Temp  C Temp  C Temp  C Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

26.0 

21.1 

5.0 

6.9 

15.5 

14.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

02 

27.0 

20.0 

8.0 

4.9 

17.5 

12.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

03 

30.0 

19.9 

8.0 

4.6 

19.0 

12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

04 

31.0 

20.0 

11.0 

5.7 

21.0 

12.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

22.0 

19.5 

9.0 

6.3 

15.5 

12.9 

11.60 

0.00 

11.6 

0.0 

0.0 

06 

18.0 

19.2 

6.0 

5.6 

12.0 

12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

07 

25.0 

20.0 

6.0 

4.7 

15.5 

12.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

08 

20.0 

20.3 

12.0 

5.5 

16.0 

12.9 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

09 

20.0 

20.5 

7.0 

5.5 

13.5 

13.0 

1.20 

0.00 

1.2 

0.0 

0.0 

10 

14.0 

20.7 

6.0 

5.6 

10.0 

13.1 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

0.0 

11 

15.0 

20.6 

6.0 

6.3 

10.5 

13.4 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

12 

20.0 

20.3 

5.0 

6.9 

12.5 

13.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

20.0 

20.8 

8.0 

5.8 

14.0 

13.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

20.0 

20.6 

10.0 

6.1 

15.0 

13.4 

9.00 

0.00 

9.0 

0.0 

0.0 

15 

24.0 

21.2 

8.0 

6.6 

16.0 

13.9 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

22.0 

20.6 

11.0 

6.5 

16.5 

13.6 

0.60 

0.00 

0.6 

0.0 

0.0 

17 

21.0 

20.4 

9.0 

6.3 

15.0 

13.3 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

14.0 

20.5 

4.0 

6.3 

9.0 

13.4 

1.80 

0.00 

1.8 

0.0 

0.0 

19 

22.0 

20.6 

2.0 

6.4 

12.0 

13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

22.0 

20.6 

11.0 

6.8 

16.5 

13.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

16.0 

20.7 

10.0 

8.5 

13.0 

14.6 

15.90 

0.00 

15.9 

0.0 

0.0 

22 

14.0 

21.6 

9.0 

7.9 

11.5 

14.7 

3.20 

0.00 

3.2 

0.0 

0.0 

23 

21.0 

21.5 

3.0 

7.3 

12.0 

14.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

22.0 

20.6 

9.0 

7.5 

15.5 

14.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

23.0 

21.0 

8.5 

6.1 

15.8 

13.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

24.0 

22.7 

9.0 

8.1 

16.5 

15.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

25.0 

22.0 

11.0 

7.7 

18.0 

14.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

27.0 

21.6 

9.0 

7.7 

18.0 

14.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

28.0 

21.6 

10.0 

8.0 

19.0 

14.8 

9.10 

0.00 

9.1 

0.0 

0.0 

30 

22.0 

21.6 

10.0 

8.0 

16.0 

14.8 

5.80 

0.00 

5.8 

0.0 

0.0 

Mean: 

21.8 

20.7 

8.0 

6.5 

14.9 

13.6 

0.0 

0.0  i 

i Highest  Max  Temp: 

31.0  °C 

Total: 

59.6 

0.0 

59.6 

Lowest  Min  Temp:  2.0  °C 


Normal  Precipitation  for  the  Month:  70.0 


Mean  Temp  for  the  Month: 


NormalMe^ 


13.64 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Tuesday,  December  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 
Climate  Report 


STATION:  Grovedale 


May  1978 


Location:  Lat: 

55.02  Long:  -118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

22  1 

Actual  Normal  Actual  Normal 
Max  Max  Min  Min 

Day  Temp  C Temp  C Temp  C TempC 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 
SOG* 
(cm)  1 

01 

20.0 

15.8 

0.0 

-0.5 

10.0 

7.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.3 

02 

20.0 

15.3 

-1.0 

-0.3 

9.5 

7.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.5 

03 

11.5 

14.0 

1.5 

0.4 

6.5 

7.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

04 

11.0 

14.6 

1.0 

0.0 

6.0 

7.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

05 

14.0 

16.2 

-2.0 

0.6 

6.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.3 

06 

16.0 

15.8 

-6.0 

0.9 

5.0 

8.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

07 

17.0 

16.5 

-3.0 

2.7 

7.0 

9.6 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

08 

19.0 

16.2 

-3.0 

-0.5 

8.0 

7.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

09 

19.0 

16.3 

-2.0 

1.8 

8.5 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

10 

9.0 

15.5 

-5.0 

1.5 

2.0 

8.5 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.0 

11 

14.0 

16.7 

-10.0 

1.3 

2.0 

9.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.2 

12 

16.0 

18.8 

4.0 

1.3 

10.0 

10.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

16.0 

17.6 

-3.0 

1.3 

6.5 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

13.0 

16.9 

1.0 

2.6 

7.0 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.4 

15 

17.0 

17.0 

-2.0 

1.6 

7.5 

9.3 

1.00 

0.00 

1.0 

0.0 

0.2 

16 

16.0 

17.3 

-2.0 

2.4 

7.0 

9.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

19.0 

18.5 

3.0 

3.2 

11.0 

10.8 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

25.5 

17.6 

-2.0 

3.2 

11.8 

10.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

27.0 

17.4 

-2.0 

1.4 

12.5 

9.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

23.0 

17.3 

8.0 

3.4 

15.5 

10.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.1 

21 

12.0 

16.4 

7.0 

1.7 

9.5 

9.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

10.5 

16.0 

4.0 

2.9 

7.3 

9.4 

5.50 

0.00 

5.5 

0.0 

0.0 

23 

17.0 

17.4 

-3.0 

2.8 

7.0 

10.1 

1.50 

0.00 

1.5 

0.0 

0.0 

24 

12.0 

18.9 

-2.0 

2.1 

5.0 

10.5 

7.00 

0.00 

7.0 

0.0 

0.0 

25 

16.0 

19.8 

4.0 

5.5 

10.0 

12.6 

2.50 

0.00 

2.5 

0.0 

0.0 

26 

19.0 

18.9 

5.0 

3.9 

12.0 

11.4 

4.70 

0.00 

4.7 

0.0 

0.0 

27 

19.0 

18.3 

2.0 

3.5 

10.5 

10.9 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

13.0 

19.4 

7.0 

3.6 

10.0 

11.5 

0.30 

0.00 

0.3 

0.0 

0.0 

29 

15.0 

20.3 

2.0 

4.2 

8.5 

12.2 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

22.0 

20.3 

3.0 

4.4 

12.5 

12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

24.0 

20.2 

1.0 

4.7 

12.5 

12.4 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

0.0 

1 Mean: 

16.9 

17.3 

0.2 

2.2 

8.5 

9.8 

0.0 

0.1  I 

Highest  Max  Temp: 

27.0  °C 

Total 

: 23.5 

0.0 

23.5 

Lowest  Min  Temp:  -10.0  °C 


Normal  Precipitation  for  the  Month:  36.0 


Mean  Temp  for  the  Month: 


^fermaTM^nTem^fo^h^^tont^ 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Tuesday,  December  07,  1999 
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Alberta  Environmental  Protection  - Land  and  Forest  Services 

Climate  Report 

STATION:  Grovedale  April  1978 


Location:  Lat: 

55.02 

Long;  - 

118.88 

Elevation:  671  m 

Years  of  Record: 

22 

Day 

Actual  Normal 
Max  Max 

Temp  C Temp  C 

Actual 

Min 

Temp  C 

Normal 
Min 
Temp  C 

Actual 
Mean 
Temp  C 

Normal 
Mean 
Temp  C 

Rain 

(mm) 

Snow 

(cm) 

Total 

Precip 

(mm) 

Actual 

SOG* 

(cm) 

Normal 

SOG* 

(cm) 

01 

6.5 

7.0 

-2.0 

-4.7 

2.3 

1.1 

0.00 

0.50 

0.5 

0.0 

15.1 

02 

1.5 

8.8 

-2.0 

-3.6 

-0.3 

2.6 

0.01 

0.01 

0.0 

0.0 

13.3 

03 

5.5 

9.2 

-2.5 

-5.0 

1.5 

2.1 

0.01 

0.01 

0.0 

0.0 

12.3 

04 

12.0 

7.5 

-4.0 

-5.6 

4.0 

1.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

11.6 

05 

2.5 

7.2 

-6.0 

-4.8 

-1.8 

1.2 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

11.1 

06 

9.0 

8.0 

-8.0 

-4.5 

0.5 

1.7 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

10.5 

07 

14.0 

9.0 

-1.0 

-5.1 

6.5 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

10.3 

08 

9.0 

8.4 

0.0 

-4.3 

4.5 

2.0 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

9.8 

09 

10.0 

8.4 

-1.0 

-5.9 

4.5 

1.3 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

9.1 

10 

16.0 

8.8 

1.0 

-4.8 

8.5 

2.0 

1.50 

0.00 

1.5 

0.0 

8.6 

11 

7.0 

8.8 

-1.0 

-4.8 

3.0 

2.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

8.5 

12 

6.0 

9.6 

-2.0 

-4.4 

2.0 

2.6 

0.00 

1.00 

1.0 

1.0 

8.4 

13 

0.0 

10.1 

-4.5 

-4.0 

-2.3 

3.0 

0.00 

0.01 

0.0 

1.0 

7.7 

14 

-1.5 

10.8 

-6.5 

-2.4 

-4.0 

4.2 

0.00 

0.01 

0.0 

1.0 

7.1 

15 

3.5 

12.2 

-6.0 

-1.9 

-1.3 

5.2 

0.00 

0.01 

0.0 

0.0 

6.1 

16 

3.0 

12.7 

-2.0 

-3.3 

0.5 

4.7 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

6.1 

17 

4.0 

13.0 

-1.0 

-1.5 

1.5 

5.8 

1.20 

0.01 

1.2 

0.0 

6.2 

18 

7.0 

13.0 

0.0 

-1.6 

3.5 

5.7 

3.60 

0.01 

3.6 

0.0 

5.1 

19 

10.0 

13.7 

-1.0 

-1.8 

4.5 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

4.4 

20 

11.0 

14.1 

2.0 

-0.2 

6.5 

6.9 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

3.6 

21 

11.0 

14.1 

3.0 

0.2 

7.0 

7.1 

0.40 

0.00 

0.4 

0.0 

3.1 

22 

10.0 

14.6 

0.0 

-0.4 

5.0 

7.1 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

2.4 

23 

10.0 

14.2 

1.0 

-1.3 

5.5 

6.5 

4.80 

1.60 

6.4 

1.0 

2.2 

24 

15.0 

13.6 

0.5 

-0.5 

7.8 

6.5 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.8 

25 

19.0 

13.5 

-1.5 

-1.5 

8.8 

6.0 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

26 

19.0 

13.8 

2.5 

-1.4 

10.8 

6.2 

0.00 

0.00 

0.0 

0.0 

1.6 

27 

20.0 

15.2 

4.5 

-0.7 

12.3 

7.3 

2.40 

0.00 

2.4 

0.0 

1.3 

28 

11.0 

14.3 

6.0 

-0.7 

8.5 

6.8 

9.80 

0.00 

9.8 

0.0 

1.6 

29 

15.0 

14.6 

3.5 

0.5 

9.3 

7.6 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

1.7 

30 

16.0 

15.0 

-1.0 

-0.2 

7.5 

7.4 

0.01 

0.00 

0.0 

0.0 

2.1 

Mean: 

: 9.4 

11.4 

-1.0 

-2.7 

4.2 

4.4 

0.2 

6.5 

Highest  Max  Temp: 

20.0  °C 

Total: 

23.8 

5.2 

28.9 

Lowest  Min  Temp:  -8.0  °C 


Normal  Precipitation  for  the  Month:  19.5 


^MeanTen^^ 


Normal  MeanTemp  for  the  Month:l 


* SOG  = Snow  on  Ground 

Tuesday,  December  07,  1999 
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